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Dijo  la  Presidente:  'No  hay  industria 
grande  con  obreros  pobres;  ni  obreros 
prósperos  con  industrias  sin  rentabilidad' 


BU  ¿NOS  AIRES.  3  <  NA). — 
Como  estaba  anunciado,  la 
Jefe  de  Estado  dirigió  ayer 
un  mensaje  con  motivo  de  la 
celebración  del  Día  dt*  la  In¬ 
dustria.  Lo  hizo  poco  después 
de  las  18,  durante  el  acto  rea¬ 
lizado  en  el  Teatro  Cenantes, 
con  la  presencia  de  más  de 
400  personas  vinculadas  al  ám¬ 
bito  industrial  y  comenzó 
su  exposición  comparando  la 
existencia  con  un  enorme  en¬ 
granaje  y  afirmando  que  ‘‘en 
esa  vida  pueden  loh  hombres 
mantener  sus  ideales  y  sus 
pos. dones  políticas  en  lo  per- 
son;.  1". 

Luego  de  explicar  recientes 
actos  de  gobierno  de  suma 
trascendencia",  como  la  reso¬ 
lución  de  poner  la  comercia¬ 
lización  de  los  derivados  del 
petróleo  en  manos  de  YPF,  el 
lanzamiento  de  los  primeros 
proyectos  de  Desarrollo  In¬ 
dustrial  y  la  Tercera  Con¬ 
ferencia  de  Gobernadores  "don¬ 
de  con  satisfacción  advertí  que 
la  decisión  de  seguir  al 
pie  de  la  letra  el  mandato  que 
el  general  Perón  nos  ha 
legado  no  estaba  solo  en  el 
Poder  Ejecutivo  Nacional,  si¬ 
no  que  fue  expr.sada  en  for¬ 
ma  rotunda  y  solidaria,  en  un 
documento  que  enorgullece  al 
pajs  por  todos  los  señores  go¬ 
bernadores  de  provincias”. 

‘'Esta  acción  de  las  gran¬ 
des  ma  orias  nacionales,  polí¬ 
ticas  obreras  y  empresarias, 
demuestra  que  es  muy  poco  lo 
que  han  podido  cosechar  los 
apóstoles  de  la  violencia,  que 
buscan  desorganizar  al  país 
deteniendo  sus  fábricas  y  con- 
^Yulsionando  a  loe  trabajado¬ 
res. 

NI  APRESURADOS 
M  RETARDATARIOS 

"Una  CGT  unida,  una  CGE 
unida  y  los  gobiernos  de  pro- 
Yincias  unidos  estrechamente 
en  el  programa  del  gobierno 
del  pueblo,  muestran  a  larda¬ 
ra*  que  a  la  violencia  el  país 
ha  respondido  con  la  amalga¬ 
ma  de  todas  sus  fuerzas  pro¬ 
gresista*,  que  no  están  disputa¬ 


ra  concretar  — paso  a  paso — , 
los  grandes  objetivos  económi¬ 
cos,  sociales  y  políticos  que 
inspira  nuestra  acción  de  go¬ 
bierno. 

"Es  por  ello  que  hoy  he  que¬ 
rido  hacerme  presente  en  es¬ 
te  acto  tradicional,  en  el  cu;il 
los  industriales  de  todo  nues¬ 
tro  país  y  no  sólo  los  del  Gran 
Buenos  Aires,  se  reúnen  para 
comulgar  su  fe  con  el  progre¬ 
so  económico  y  social  de 
nuestra  patria. 

‘‘Después  del  acta  de  Com¬ 
promiso  Nacional  que  rubricó 
el  Acuerdo  Social,  estos  acto6 
han  pasado  a  tener  una  tras¬ 
cendencia  muy  diferente.  Han 
dejado  de  ser  celebraciones  par¬ 
ciales  de  un  sector,  pa¬ 
ra  pasar  a  ser  verdaderas  ce¬ 
lebraciones  de  las  comunida¬ 
des  de  la  industria  y  el  traba¬ 


jo  nacional,  porque  sabemos 
que  no  hay  empresas  podero¬ 
sas  con  obreros  empobrecidos, 
ni  obreros  de  alto  nivel  de  vi_ 
da  en  empresas  sin  rentabi¬ 
lidad. 

GOBERNAMOS 

INDUSTRIALIZANDO 

"Semana  tras  semanas  es¬ 
tamos  aprobando  nuevos  pro¬ 
yectos  de  desarrollo  industrial 
para  provincias  argentinas 
pues  —según  la  ley  del  Con¬ 
greso—  sólo  auspiciamos  in¬ 
dustrias  más  allá  de  los  80  ki¬ 
lómetros  del  Gran  Buenos  Ai¬ 
res 

‘‘Es  que,  para  nosot  os.  go¬ 
bernar  es  también  poblar  de 
industrias  el  interior  del  país. 
Ello  significa  progreso  econó¬ 
mico  pero  también,  y  funda- 


DIERON  CIFRAS  SOBRE 
CIRCULACION  MONETARIA 

H  o  BUENOS  AIRES.  3  .NA,.-  Una  información  oficial 

-  señala  que  al  concluir  el  mes  de  agosto  ppdo.  la  circulación 
I  monetaria  alcanzó  a  41.329  millones  de  jíesos  nu.vos  El 

-  monto  de  lo  mismo,  doce  meses  atiás.  llegaba  a  26.156  milio- 
mcntalmente.  progreso  social  y  ¡I  dentó  ^  ^  Cambi0  rePres#*nta  un  incremento  del  78 


cultural.  No  es  casualidad  que  |  - 


juntamente  con  esta  acción  de 
poblar  de  industrias  el  inte¬ 
rior  del  país,  estemos  desarro¬ 
llando  una  acción  de  similar 
intensidad  en  salud  publica  y 
plan  de  viviendas  para  las 
m. sanas  áre;.s,  porque,  en  de¬ 
finitiva,  lo  que  todos  buscamos 
no  os  que  los  hombres,  sino 
que  el  Estado  esté  integra¬ 
mente  al  servicio  de  la  plena 
realización  del  hombre  y  la 
familia  argentina 


ACUSAN  A  UN  OBISPO  DE 
CONTRABANDEAR  ARMAS 


i  JERUSALEN,  3  (NA-UPIi.—  Israel  acusó  hoy  oficial-  I 

-  mente  al  arzobispo  católico  griego  Hilarión  Capucci  de  con-  - 
Z  trabandear  armas  y  explosivos  para  Jos  guerrilleros  árabes  “ 

-  que  operan  en  Israel.  Z 

¿  La  acusación  señaló  que  el  prelado  supuestamente  con-  ; 
I  trabandeó  armamentos  y  explosivos  desde  El  Líbano  en  por  I 
|  lo  menos  tres  ocasiones.  La  hoja  de  cargos  fue  presenta-  - 
Z  da  ante  el  tribunal  de  distrito  de  Jerusalén  por  el  fiscal  I 
^  estatal  Gabriel  Bach. 

=  La  acusación  dijo  que  Capucci  comenzó  el  contrabando  " 

-  de  armas  el  pasado  mes  de  abril,  después  de  reunirse  en  - 

■  Beirut  con  agentes  de  las  organizaciones  guerrilleras  Al  " 

.  Fata  y  Septiembre  Negro.  No  se  precisó  de  Inmediato  . 

cuándo  comenzará  el  juicio  contra  el  citado  axzobispo,  de-  “ 
tenido  semanas  atrás.  Z 


Estudiante  raptado 
durante  vanas  horas 


“En  este  Día  de  la  Industria 
Nacional  deseo  también,  ex¬ 
presarles  que  los  industr.aies 
argentinos  ueben  tener  con¬ 
fianza  en  este  Gobierno,  que 
les  orinda  el  marco  de  seguri¬ 
dad  necesario  para  el  logro  ae 
sus  objetivos  empresa r .os.  Sa- 
j  bemos  que  están  siendo  objeto 
1  de  ataq  ,es  de  la  sujvers-ón, 
"  Cuyo  objetivo  es  paraliz.r  la 

-  produo:-  ón  y  la  industria  na- 
"  cional. 

I  “La  reunión  de  Gotoernado- 

-  '  res  ha  servido  para  que  hable- 
Z  mos  claro  sobre  la  forma  de 

-  ¡  terminar  con  esta  acción  an- 
‘  tiargentina,  y,  por  otra  parte. 
Z  he  dado  instrucciones  preci- 

-  sas,  que  se  están  cumpliendo, 
para  que  los  ministerios  de 


UC  . vjc 

Trabajo,  del  Interior,  de  De-  J  Íui<úos  seguida  por 
tensa  ,  de  Economía,  actúen 
en  fo.  ma  coordinada  para  que 
el  desarrollo  y  la  seguridad 
nacional  no  sea  interferida 
por  la  acción  de  las  minorías 
de  extrem  stas  de  derecha  o 
de  izquierda. 

‘‘Fero  seguimos  estando  a- 
lei  tas,  porque  la  tarea  no  será 
fácil.  Cuanto  más  avanzamos, 
más  irritamos  a  nuestros  e- 
nemigos  de  adentro  y  de  a- 
fuera.  que  no  admiten  ni  nues¬ 
tra  total  independencia  pa¬ 
ra  comerciar  con  todas  las 
banderas  del  mundo,  ni  nues¬ 
tra  acción  decidida  para  ter- 
min.ir  con  los  privilegios  in-  j 
temos,  manejados  por  los  co¬ 
misionistas  de  la  dependencia  ¡ 
y  del  colonialismo. 


El  mismo  balance  indica  que  el  rubro  oro,  divisas  v  ,o- 

:  ten»  en  dlviía^  *  ha  '«lucido  mt- 

-  ™  r  'b!?°  ,“  U  <ar,c<‘lackm  anticipada  de  obligación* 

-  con  el  Fondo  Monetario  Internacional  contraídas  en  1972  v 

-  er3°SdaS  iVf3-  P°r  1321  mi,,on«  de  dólares^  B  B^co 
.  Central  explicó  la  actitud  en  un  comunicado,  en  la  cifra  ré- 
¡  cord  que  exhiben  las  reservas  de  la  Institución 

1  *  el  nuevo  presidente 

■  AIRES,  3  .  NA  >. —  Aceptada  la  renuncia  del 
_  titular  del  Banco  Central  y  designado  como  reemplazante 
“  riii  f  H,ernan  Aldabe*  Que  actuaba  como  vicepresidente 

2  cabe  mencionar  respecto  a  éete  que  anteriormente  fue  ase- 
.  sor  y  coordinador  del  equipo  de  finan  ¡amiento  interno  del 

’  Nac,onal  d*  Desarrollo  ( CONADO,  entre  1964  v  s 

-  Z  J2?PUtS’  y  h„asta  19t;9-  dirigió  61  «***>  de»  i 

.  de  Investigaciones  E  onomicas  y  Financieras  de  CGE  Tam-  l 

-  años  9H  ^  vV'h  BanC°  Nad0nal  d*  Desarrollo  envíos  ? 

-  ,1'72  y  se  d^s?mpeno  como  presidente  del  directorio  ’ 

■  de  Consultores  Económicos  Asociados  S.  A.  i 


FALLO  FAVORABLE  A 

PEATON  EMBESTIDO 

L|BCE,n2l  3  ;NA'-  3  la  ““  “  **>«»  pe- 

‘  C.  ín^ra  C.vil  h.zo  lugar  a  ¿os  moneda  nacional 
una  demanda  por  daños  y  per-  j  Dice  la  Camara  que  no  eoni- 
luicios  seguida  por  una  per-  I  paite  la  opjnidn  del  mez  ~n 
ÍUe  frr0ilada  P°r  un  cuanto  indica  que  el  n¿onto  por 
vehículo  mientras  cruzaba  .a  e¡  daño  moral  debe  adecuad 
ca.zada  per  la  seada  peatonal  a  la  naturaleza  del  hecho  so- 
-v  lijo  una  indemnización  de  ¡  lamente 

1-139.200  pesos  moneda  nació-  En'  electo  -expresa—  no  * 
nal  para  el  demandante.  |  trata  de  un  moro  añad.do  p^ 

ua  de  sanción  ejemplar  y  só» 


La  determinación  fue  adop¬ 
tada  en  el  juicio  seguido  por 
John  Waraigt  contra  Eiias  Jor¬ 
ge  Saieg,  a  raíz  de  un  acciden¬ 
te  que  sufriera  el  primero  el 
7  de  junio  dt  1972  en  la  es¬ 
quina  de  Solis  y  México. 


lo  medido  por  la  uaturalea» 

del  hecho,  sino  de  un  rubro 
sin  el  cual  la  reparación  oivd 
no  es  íntegra,  pues  ia  repara- 
e.on  moral  ’tio  un  apéndice 
:¡e  ¡a  indemnización  amo  que 
La  Cámara  confirmó  asi  e.  Ia  :Rte8ra  cabalmente", 
fallo  del  juez  Agustin  Duraño-  ^°n  ^  circunstancias  ti e 
na  y  Vedla,  elevando  el  monte»  !  Per6°n3-  lugar  y  tiempo  las  1U- 
por  daño  moral  —que  era  de  madafi  a  establecer  el  criterio 
60.000  pesos  moneda  nació-  ‘  judicial  sobre  la  cuantía  de  a 
i  indemnización  pedida  por  da¬ 
ño  moral. 


BUENOS  AIRES.  3  •  NA  >.  — 

...  _  .  Luego  de  permanecer  alrededor 

te»  t  ceder  un  milimetro  en  de  dos  horas  en  poder  de  sus 


3a  luclia  por  la  reconstrucción 
y  la  liberación  nacional. 

"Como  he  dicho  al  clausu¬ 
rar  la  reunión  de  gobernadores, 
daremos  un  paso  atrás 
***  el  camino  justiclallMa  que 
oon  el  general  Perón  hemos 
bmpr.ndido  ni  admitiremos  q’ 
hueatras  bandera*  de  paz 
y  concordia  de  progreso  na- 
y  dc  reconstrucción  y 
"pación  puedan  ser  inanct- 
por  los  pregonero*  ú<-  la 
^tolerancia  y  la  violencia. 

‘Están**,  ubicado*  el  tira - 
wenp.  en  el  pUnt/i  justo  don- 
*»  Justicia  social  no  admite 
apre«irad<*  ni  n-tardata- 

junpr,  jt  i,(  Py  - 

i  con  m j*  tradlcioiw*  y  con 
benUmlent/j  qUe  abn- 

Próceree  de  mayo, 
d.-cisión  como  jeh*  <W 
^  o  i-sté  tornada  Mj.  e- 
y  ini  vo- 
Vfme,  para  akun/ar  la 
^en,,  *rasmdy  l*»  '-I  i  «m*  r  al 
hks*ra< ■ion  na - 
b»Si  ,,U4,,u  no  t  *  -i.  t<  H,- 

»  niiitfiu,  mornu-nl/r  o«- 


eecucstradores,  recupero  su  lí 
bertad  a  la  medianoche  de  a- 
yer  el  estudiante  Carlos  Mí- 
chell,  dc  22  años  de  edad,  mi¬ 
litante  de  la  Unión  de  Estu¬ 
diantes  Secundarlos  <UES',  de 
la  llamada  "Tendencia  Revo¬ 
lucionaria  Peronista". 

Micheli,  alumno  de  la  escue¬ 
la  secunduiia  número  5  de  c «- 
i  ta  ciudad,  ubicada  en  Entre 
Rio*  y  Avellaneda,  había  sido 
secuestrado  minutos  después 
de  las  22  de  anoche  por  7  in¬ 
dividuos  que  luego  de  descen¬ 
der  de  un  automóvil  Peugeot 
lo  interceptaron  a  la  salida  del 
establecimiento  Armados  con 
ametralladoras  y  pistolas,  los 
atacantes  amedrentaron  a  loa 
otros  estudiantes  que  también 
abandonaban  la  casa  ck*  estu¬ 
dio*  e  Intentaron  prestar  au  ■ 
xlllo  a  la  víctima. 

Rápidamente  loe  agresores  a- 
taron  las  manos  a  la  espalda 
u  Micheli  y  lo  obligaron  u  Mi- 
bu  al  automóvil.  Va  operación 
era  apoyada  |x»r  otro  gi'upo 
que  jicrmanecló  en  el  Ititerioi 
or.  un  auU/móvil  lWí 


se  liabia  detenido  en  las  inme¬ 
diaciones. 

Los  testigos  del  secuestro 
dieron  aviso  al  director  de  la 
Escuela,  quien  rápidamente 
formuló  la  correspondiente  de¬ 
nuncia  en  la  unidad  regional 
IV  de  la  Policía  bonaerense.  U- 
nas  dos  horas  más  tarde  y 
cuando  se  temía  un  grave  des¬ 
enlace,  el  estudiante  secuestra¬ 
do  fue  hulludo  por  una  patru¬ 
lla  policial  en  las  cercanías  dc 
la  esquina  dc  Rlvus  y  Pr Ingles 
presentando  varia*  hematomas 
y  escoriaciones . 

Posteriormente,  Micheli  — 
según  trascendió —  reveló  a  las 
autoridades  policiales  que  sus 
secuestradores  se  hablan  Iden¬ 
tificado  como  Integrantes  de 
Concentración  Nocional  Uni¬ 
versitaria  «CNU».  Dijo  tam¬ 
bién  que  i  labia  sido  secuestra¬ 
do  y  golpeado  por  ser  uno  de 
los  principales  organizadores 
de  los  actos  de  protesta  orga¬ 
nizado*  recientemente  en  esta 
dudad  en  memoria  de  los 
muertos  de  Trelew  Micheli 
denunció,  por  último,  que  sus 
captores  le  hablan  robado  un 
r*JoJ  j  un  de  ya  musa.  J_ 


"PRIVILEGIADO  PAIS 
NUESTRO" 

"Es  por  ello  que  el  Acuerdo 
Social  de  empresarios  y  tra¬ 
bajadores,  que  exalté  como  e- 
jemplo  mundial  en  mi  mensaje 
a  la  OIT,  merece  ser  mante¬ 
nido  con  toda  firmeza  y  solí-  , 
darldnd.  puesto  que  sus  resul¬ 
tados  expresan  prácticamente  I 
las  bondades  de  un  sistema 
que  ofrece  para  la  prosperidad  i 
de  un  p¡»ia,  el  hecho  innega-  1 
ble  dc  lu  armonía  resultante.  ¡ 
entre  la  vitalidad  del  trabajo  ¡ 
dignificado,  la  honesta  indus-  ¡ 
trlalldod  del  empresario  y  la 
rectitud  económica  del  Estado. 

"La  filusofia  del  Pacto  So-  i 
cial  se  ha  extendido  u  todo  el  ! 
país,  habiéndola  itx;ogido  to-  , 
dos  los  gobiernos  de  provincia 
on  un  acta  que  demuestra  i« 
madurez  y  la  unidad,  detrás 
de  esa  Uncu  rectora  y  donde  ¡ 
reafirman  la  plena  vigencia,  do 
ose  acuerdo  de  histórica  re¬ 
percusión". 

Fin. i  ligando.  "Quiero 
lizar  »**Ui  exposición, 
gandules  qulrsan  ser  portado-  j 
res  de  n»l  saludo  Maternal 
noiikbrt's  dc  trabajo  y 


Detenciones 
en  ei  Chaco 


RESISTENCIA.  Chaco,  3 
•  NA».—  Las  autoridades  pro¬ 
vinciales  informaron  que  en  el 
curso  de  la*  últimas  horas  se 
procedió  a  la  detención  de  va- 
í  ios  persona*  a  las  que  se  un-  I 
pulan  actividades  extremistas. 
También  ae  apunto  — pero  és¬ 
to  sin  confirmación  —  que  »e 
habría  hallado  un  campo  de 
entrenamiento  de  guerrillero* 
en  una  zona  densamente  bos-  ( 
cosa. 


De  persoua  —prodigue—  pue* 
el  demandante  sufrió  una  .n- 
cepacidad  del  49.14  por  ciento^ 
y  de  carácter  permanente;  Je 
ugar.  ya  que  el  accidente  ocu¬ 
rrió  en  la  sendg  peatonaJ.  que 
define  el  caso  como  hecho  1- 
licito  que  determloa  que  el  «*- 
gravio  pueda  definirse  como 
ataque  mjustlfica.  y  do 
lempo  o  época,  la  actúa.,  qua 
e*  de  na  cura  lena  social. 


Una  mujer  jefa 
de  redacción 
en  el  “Times” 


empresa  de  cada  una  di-  vues¬ 
tra*  provincias.  Privilegiado 
es  nuestro  país  cuando  un 
Me  «ir  Bis  lado  puede  ivcun'lr 
,i  su*  «•ínpreaorio*  para  llevar 
re-  un  mensaje  de  saludo  frater¬ 

nal.  a  loe  trabajadores  ar- 
fma-  9cntuiOtt,  y  a  loe  trabajadores 

ro-  ai 'gentilicia  paia  ser  vehículos 

drt  mUwno  nveiu*a.»c  cW«  solUla- 
rldad  a  los  mdiMri.il**  dr  to¬ 
do  ei  iMue ". 


LONDRES.  J  ( NA-UPI  *  - 

Por  primera  vez  en  los  186  a- 
nv*>  de  exiatenciu,  el  T1<ntv.  c4 
diario  mas  antiguo  de  Inglate¬ 
rra  y  uno  «Je  loe  mas  veterano# 
en  la  órbita  inundo*..  será 
conducido  vlrtualmente  por  li¬ 
na  mujer.  Bu  electo,  e*i  el  pr<>- 
\u*w  mes  asumirá  la  responsa¬ 
bilidad  de  la  jefatura  de  re¬ 
dacción  Rita  Mandad,  hu  ia 
ai  tora  reportera,  que  tiene  una 
experiencia  de  JO  año*  en  el  o- 
Jicio. 


*"*-•»-*  'gil  i|illl|(|HNi||  liidili  |  i,  ,|¡j| 


TRIBUNA 


Al  $#»*v!<*k)  <M  dv^SÍo 
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Vos  muferes  integraban,  iunto  con  tres  Violenta  respuesta 


sujetos,  una  banda  de  asaltantes 


al  diputado  Sandler 


LA  PLATA  i E>. —  Persona  t 
de  la  comisaria  do  Gregorio  de 
La  ferrare,  seccional  4u»  de  La 
Mtuauan,  que  se  ha  haba  abo¬ 
cado  ol  esclarecimiento  de  ,i- 
tenledos  contra  la  propiedad 
logro  la  detención  de  Miguel 
A«ig  1  Calderón  »a>  El  Placo, 
erg  entino,  de  20  «jóos,  soltero, 
sin  profesión,  domiciliado  en 
Vo'sicn  2596  de  Gregorio  de  La* 
fciT.re;  de  Sergio  Pauloveana 
(a>  Fofito.  argentero.  19  años, 
aoltrro.  sin  profesión  y  que  vi¬ 
ve  en  Encina  3186.  de  la  mis¬ 
ma  localidad;  Luis  Alberto 
Bra tt.i  (a>  Bronco  Lein,  ar¬ 
gentino.  de  31  años.  soltero, 
también  sin  profesión  lícita, 
domiciliado  en  Fardman  3020 
de  Gregorio  de  Laferrere;  de 
Elba  Del»  Renzi  de  On  ti  vero 


ia>  La  Mar  y.  argentina,  de  18 
años,  casada  y  separada,  sin 
profesión,  que  vivo  en  Juan  13. 
Justo  339  do  Isidro  Casanovn 
y  do  Nehy  Mulño  <a*  La  Po- 
tisa.  argentina,  de  21  año., 
soltera,  con  domicilio  en  Mal¬ 
tón  3010  de  Gregorio  de  La- 
ferrero.  Estos  detenidos  con¬ 
fesaron  que  el  17  del  actual 
Juntamente  con  otro  individuo 
que  se  halla  prófugo  y 
captura  s?  procura,  en 
Madero  asaltaron  a  Héctor  Au 
gusto  Saccone  despojándolo  do 
su  Plat  128.  rodado  que  pudo 
ser  secuestrado  en  e'.  domici¬ 
lio  de  Calderón  y  el  18  ppdo. 
en  la  plaza  de  Ramos  Mcjto 
asaltaron  al  taxista  Julio  R- 
duardo  Sueiro  despojándolo 
del  rodado  y  un  reloj.  El  roda¬ 


do  fue  .uego  abandonado  y  se¬ 
cuestrado  por  la  policía  de  Ra¬ 
mos  Mojla  En  el  domicilio  de 
On  ti  vero  .%c  secuestró  un  re¬ 
vólver  calibre  38  corto  y  en  po¬ 
der  de  Brnttl  otro  calibre  32 
largo  y  d^  Pauloveana  uno  ca¬ 
libre  33.  lodos  con  sus  cargas 
completas. 


HOMICIDIO  ACLARADO: 
cuya  |  LO  MATO  EL  SUEGRO 

Villa  | 

El  26  de  agosto  pasado  In¬ 
gresó  al  Instituto  Gervasio 
Posadas  de  El  Palomar,  José 
Roque  González  con  una  heri¬ 
da  punzante  en  el  abdomen,  u 
consecuencia  de  la  cual  poste¬ 
riormente  fallece. 

Iniciadas  las  averiguaciones 
por  personal  de  .a  comisarte 


de  Ramos  Mcjín.  logró  estable¬ 
cer  qu<;  el  autor  era  el  pro¬ 
pio  suegro,  Juan  Bartolo 
tudlllo,  argentino,  de  74  años, 
casado,  Jubilado.  domiciliado 
en  Coseros  730  de  Ramos  Me- 
Jía.  Este  fue  detenido  y  ma¬ 
nifestó  que  el  16  del  octu  t. 
había  concurrido  al  domicilio 
de  González,  Caseros  736,  pa¬ 
ra  asistir  al  cumpleaños  de  un 
hijo  de  su  yerno.  Durante  *>u 
transcurso  se  suscitó  una  dis¬ 
cusión  la  que  culminó  cuando 
le  aplicó  una  puñalada  con 
un  cortaplumas  de  5  cm.  de 
hoja.  González  no  se  hizo  a- 
tender  y  recién  varios  días  des¬ 
pués  decidió  hacerse  asistir 
por  un  médico  para  lo  que 
concurrió  al  Instituto  médico 
mencionado. 


BUENOS  AIRES  i  <NA>  — 
“Sandler  es  un  individuo  fal¬ 
to  de  honor;  si  tuviera  honor 
suficiente  yo  lo  retaría  a  due-  I 
lo,  y  si  insiste  en  sus  provo-  I 
cae  Iones  contra  "El  caudillo", 
contra  mí  o  contra  el  M*>vi-  | 
miento  Peronista,  lo  reto  lo 
ml>mo",  afirmó  el  director 
de  lo  revísta  peronista  ortodo¬ 
xa  “til  Caudillo  '.  Felipe  Ro- 


Exigió  una  suma  de  dinero  amenazando 
de  muerte  a  la  victima  y  sus  familiares, 
fue  detenido  junto  con  su  compinche 


LA  PLATA  (E>. —  En  la  sec¬ 
ciona.  Ira.  de  Lanús  se  hizo 
presente  Héctor  Florencio  Ló¬ 
pez  argentino,  de  36  añ06,  ca¬ 
gado.  domiciliado  en  Mendoza 
1918.  de  Lanús.  denunciando 
que  había  recibido  una  carca 
en  donde  se  le  indicaba  que  de¬ 
bería  hacer  entrega  de  la  su¬ 
ma  de  2.000  pesos  ley  efec¬ 
tivo,  cantidad  que  debía  depo¬ 
rtar  en  un  paredón  de  ia  fá¬ 
brica  Siam.  de  Villa  Diamante 
o  de  lo  contrario  peligraba  su 
integridad  física  y  la  de  sus 
familiares. 

Por  lo  tanto,  la  policía  dis¬ 
puso  un  operativo  especia!, 
montando  guardia  en  dicho  lu¬ 
gar  con  el  fin  de  individualizar 


a  loe  autores  de  este  intento  de 
extorsión.  Indicándole  al  de¬ 
nunciante  que  colocara  alli  un 
sobre  conteniendo  papeles  que 
simular»  ser  dinero. 

Fue  asi  como  ¿a  comisión  po¬ 
licial  6e  colocó  en  foitna  estra¬ 
tégica  en  el  lugar,  pudiendo  ob¬ 
servar  q’  al  mismo  se  acercaba 
un  hombre  que  sin  dudar  reco¬ 
gió  el  sobre  en  cuestión.  De  in¬ 
mediato  los  representantes  del 
orden  procedieron  a  su  deten¬ 
ción,  pudiendo  determinar  que 
se  trataba  de  Miguei  Angel 
Chirino,  argentino,  de  21  años, 
soltero,  domiciliado  en  Sayes 
3581.  de  Lanús,  el  cual  ai  >er 
interrogado  al  respecto  mani¬ 


festó  que  él  había  enviado  ia 
carta  conminatoria,  añadiendo 
que  había  elegido  a  López  co¬ 
mo  víctima  por  ser  una  per¬ 
sona  de  buena  posición  econó¬ 
mica.  Al  continuar  la  indaga¬ 
toria,  el  imputado  confesó  que 
este  acto  delictivo  io  había  pla¬ 
nificado  juntamente  con  otro 
malviviente  al  que  conoce  co¬ 
mo  Rubén  (a)  "El  Narigón’, 
con  el  cual  se  tenía  que  en¬ 
contrar  al  otro  día  de  consu¬ 
mado  el  hecho. 

De  esta  manera,  la  policía 
obtuvo  las  pistas  indispensables 
para  lograr  la  detención  del 
cómplice  de  Chinno,  lo  que 
finalmente  se  consiguió  luego 
de  una  discreta  vigilancia  eje*- 


Cargamos 


„6  i 


muchos  años  de  experiencia 

T  ana  moderna  flota  de  unidades  es- 
penalmente  diseñadas  pa«*&  on  MElOR. 
ICONOMICO  v  RAPIDO  sistema  de  cargas 
nos  permiten  ofrece/ 

nuestro»  servRpo»  de  •  encomiendas  •  co¬ 
misiones  •  TRAMITES  8ANCARI09  COMERCIA¬ 
LES  INDUSTRIALES.  JUDICIALES  é  IMPOSI¬ 
TIVOS  •  LEGALIZACION  DE  TITULOS  V  DIPLOMAS 
•  CARGAS  GENERALES 

Salidas  diana»  ?  entrega  domicilian* 


Expreso  Olavarria 

*  T.  E.  27-7311  —  BUENOS  AIRES 
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LAVALLE  674  —  T.  E.  4761  —  AZUL 
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ciaa  por  ias  calles  MuigionUo 
y  Viamonte,  por  donde  soiu 
andar  el  delincuente,  según  lo 
expresado  por  su  compinche. 

El  maleante  en  cuestión  iba  en 
una  camioneta  Ford  y  resu.tó 
ser  Rubén  Alberto  Booth,  ar¬ 
gentino,  de  40  años,  soltero, 
domiciliado  en  Yatay  1891,  da 
Lanús.  Interrogado  al  respecto, 
confesó  su  culpabilidad,  mani¬ 
festando  que  el  automotor  en 
el  cual  viajaba  se  lo  había 
adquirido  en  3.000  pesos  ley  a 
un  tal  Felipe  (a)  “El  Rengo’’, 
sabiendo  que  el  vehículo  era  de 
procedencia  ilícita.  Añadió  que 
había  sido  presentado  a  Feli¬ 
pe  por  el  mecánico  Domingo 
Guarino,  argentino,  de  48  años, 
dc-miciilado  en  Sayos  3846,  en 
donde  fue  ubicado,  admitiendo 
que  había  oficiado  de  inter¬ 
mediario  aún  sabiendo  que  Fe¬ 
lipe  sustraía  automotores.  Al 
realizar  una  requisa  por  el  ta¬ 
ller  de  Guarino,  la  policía  en¬ 
contró  una  camioneta  marca 
Chevrolet,  chapa  patente  B. 
348.838,  de  la  cual  el  imputado 
no  pudo  dar  un  justificativo  le¬ 
gal  sobre  su  propiedad,  por 
lo  cual  tamb'én  fue  incautada. 

En  esas  circunstancias  se  hi¬ 
zo  presente  de  improviso  él  re¬ 
ferido  Felipe,  quien  resultó  ser 
Felipe  Héctor  González,  ar¬ 
gentino,  de  22  años,  soltero,  do¬ 
miciliado  en  Estrella  y  Bogotá, 
de  Banfíeld,  el  cual  al  ser  in¬ 
terrogado  con  respecto  a  ia  ca¬ 
mioneta  Ford  que  piloteaba 
Booth,  confesó  que  la  hábil 
sustraído,  y  se  la  vendió 
posteriormente  al  malhechor 
precitado.  Por  lo  expuesto, 
también  fue  detenido  González, 
lo  mismo  que  Guarino,  éste  por 
estar  involucrado  en  el  dentó 
de  encubrimiento. 


meo. 

De  esa  forma.  Romeo  hizo  j 
pública  su  posición  ante  la 
cuestión  de  privilegio  que  el 
diputado  nacional  H.  Sandler 
(UDEJLPA-APR i  pljntoó  en  la 
Cámara  Baja,  solicitando  cin¬ 
co  días  de  arresto  para  el 
director  de  “El  Caudillo",  por 
haberse  publicado  en  el  nu¬ 
mero  39  de  ese  semanario 
"versos  ofensivos  ¡i  la  memo¬ 
ria  del  ex  diputado  Rodolfo 
Ortega  Peña”. 

Por  otra  parte  en  las  prin¬ 
cipales  calles  de  la  zona  csén-  i 
trica  de  esta  capital  los  por¬ 
teños  observaron  grandes  car-  , 
teles  murales  que  reproducían 
el  “Réquiem  para  un  monto¬ 
nero”  dedicado  por  Romeo  a 
Ortega  Peña  y  una  carta  que  j 
el  director  del  semanar.o  pe¬ 
ronista  envió  al  diputado  H. 
Sandler  en  la  que  lo  califica 
entre  otras  cosas,  de  “guerri¬ 
llero  de  cuello  duro” 

Romeo,  de  30  años,  que  dijo 
ser  un  "fanático  nacionalista’’ 
y  haber  encontrado  en  Perón 
el  “caudillo  de  la  linea  nacio¬ 
nal",  ofreció  una  conferencia 
de  prensa  en  el  local  donde 
funciona  la  redacción  del  se- 
I  manario  que  dirige,  ubicado 
|  en  Lavalle  1942.  de  esta  capi¬ 
tal. 

Afirmó  durante  la  reunión, 
que  la  actitud  de  Sandler  “no 
tís  un  ataque  contra  mi  sino 
contra  el  peronismo  ortodoxo, 
porque  en  realidad  yo  no  lo 
corsozco”. 

“Lo  que  Intenta  —agregó— 
es  silenciar  a  "El  Caudillo": 
intenta  que  cierren  la  revis¬ 
ta”. 

Romeo  señaló  que  “Sandler 
vuelve  a  la  vieja  costumbre  a- 


ramtmrlota  d*  mandar 
presa,  uln  que  «Iquiera  s«  »a 

juzgue’’. 

•  Sufre  — puntualizó  Romeo  — 
una  deformación  mental  pro¬ 
ducto  de  hua  años  de  lacayo  da 
la  dict 'dura  militar". 

Dijo  luego  que  '  nosotros  lo 
apodamos  “mulante  político", 
aunque  es  politicamente  mio¬ 
pe  porque  siempre  «e  colocó 
deí  lado  del  antipuetolo’’. 

“En  1912  — historió—  fue 
proíi-Hor  de  la  Universidad  de 
Córdoba  y  obviamente  adhería 
al  régimen  entonces  impe¬ 
rante;  en  el  1964.  se  hace  a- 
ramburiirta;  en  el  1966  >poya 
a  la  Revolución  Argentina:  en 
el  1970  acusa  a  los  * 'Montone¬ 
ros"  de  haber  asesinado  a  A- 
ramburu  y,  en  el  mismo  ario, 
hace  comentarlo»  elogiosos  so¬ 
bre  Nlao-lse-Tung". 

“En  1971  comienza  a  Izquier- 
d  izarse  —continuó —  y  este  uño 
apareo-  apoyando  a  la  guerri¬ 
lla". 

“Pero  —afirmó—  la  guerrilla 
tiene  poca  vida,  con  el  go¬ 
bierno  popular". 

Señaló  que  “afortunadamen¬ 
te.  la  PolicLi  Feder.d  está  en 
buenas  manos  ».*  Isabel  (la  Pre  % 
sidente  de  la  Nación)  tiene 
buen  pulso  para  conducir  el 
proceso". 

Al  referirse  a  Ortega  Peña. 
Romeo  dijo  que  tiene  "un  pa¬ 
sado  poco  limpio”,  afirmando 
que  estuvo  implicado  en  una 
estaf.i  y  fue  prófugo  de  Ir.  jus¬ 
ticia  durante  varios  años  ’. 

También  desmintió  otra  de 
las  aseveraciones  de  Sandler, 
en  el  sentido  de  que  "El  Cau¬ 
dillo"  sólo  edita  2.000  ejem¬ 
plares  y  está  financiado  por 
el  Ministerio  de  Bienestar  So¬ 
cial.  puntualizando  que  recibe 
el  apoyo  publicitario  de  “todo» 
los  gremios  y  organismos  en¬ 
cuadrados  en  la  linea  ortodoxa 
del  peronismo". 

Finalmente  "recomendó"  a 
Sandler  “dedicarse  a  su  tarea 
como  legislador  y  no  a  la  pro¬ 
vocación”  o.  en  caso  contra¬ 
rio.  “que  deje  sus  fueros  par¬ 
lamentarios  y  baje  al  llano". 


DOCTOR  F.  L0RENZ1N1 

MEDICO  OCULISTA 

Atiende  de  10  a  12  y  de  15  a  18  horas 
Mutuales  y  Obras  Sociale» 
LAVALLE  3077  T.  £ 


Dr.  RAUL  L  VALENCIA 

ENFERMEDADES  DEL 
SISTEMA  NERVIOSO 
Solicitar  turno 

9  DE  JULIO  2774  T.  E.  2123”  Olavarria  ; 


ó  CEMENTO  PORTLAND  SUPER  LOMA  NEGRA 
♦  CALES  HIDRAULICAS  MOLIDAS 
ó  AGREGADOS  GRANITICOS 

Cemento  de  Albañileria  ’CALCEMIT' 


«BHI  LOMk  HEGRi 


INDUSTRIA  GRANDE 
NACION  PROSPERA 


C.  I.  A.  S.  A. 


Avda.  Presidente  R.  Suena  Peña 
Tel.  33-1533.  HCENOS  AIRES 

f  ABRIGAS  EN: 

+  OLAVARRIA,  F.  C.  G.  Roca 
ó  BARKER.  F.  C.  G.  Roca 

#  FRIAS,  Santiago  del  Estero  F.  C  G  BclfióttO 
«  SAN  JUAN.  Km.  16,  Ruta  20 
ó  ZAPALA-NEUQUEN.  F.  C.  G.  Roca 
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FRANQUICIA  ESPECIAL 
EN  EL  A.C.  ARGENTINO 

BUENOS  AIRES  « E ». —  Informa  el  Automóvil  Club  Ar¬ 
gentino  que  vista  la  gran  cantidad  de  automovilistas  que,  in¬ 
teresados  en  asociarse,  concurrieron  durante  el  último  fin  de 
•emana  c  las  dependencias  de  todo  el  país  y  para  fací  litar  su 
atención  se  decidió  continuar  acsptn  ido  solicitudes  do  In¬ 
gleso  con  la  franquicia  única  de  tres  mensualidades  adelanta¬ 
das  hasta  e!  próximo  marte*  10  de  setiembre. 

i  formación  sobre  servicios  y  beneficios  y  folletos  pueden 
•©licitar*  en  dependencias  y  representaciones  de  todo  el  pais. 


Bsemilio  lazaro  e  hifo 

El  domingo  15  de  setiembre,  rematarán 

2  CASAS  CENTRICAS  (desocupadas) 

Lamadrid  2425  y  España  24»  e  Bolívar  y  Hornos  Te¬ 
rrenos  de  12,56  x  15.58  y  10,32  x  30.31  mts. 

BASES  m$n.  3.500.000  y 
m$n.  4.600.000 

El  domingo  22  de  setiembre,  rematarán 

3  EXCEPCIONALES  LOTES 

ESQUINA  Arda.  COLON  Y  LAVALLE 

BASES:  m$n.  7.000.000  y 
m$n.  5.000.000 


VER  LETREROS  O  VOLANTES  EN  CIRCULACION 

Por  más  detalles,  consultarnos.  ‘Emilio  Lázaro  e  Hijo",  Rl- 

v adavia  3085.  T.  E.  24415. 


PAGO  DE  UN 
IMPUESTO 

La  Dirección  General 
Impositiva  comunica  a  loa 
contribuyentes  y  responsa¬ 
bles  en  general  del  Impues¬ 
to  a  las  tierras  Ubres  de 
mejoras  que  con  motivo  de 
su  próximo  vencimiento, 
a  efectuarse  el  próximo 
viernes,  sus  oficinas,  sltav 
calle  Nccochea  2779  aten¬ 
derán  en  llorarlo  especial 
de  9  a  20.  los  días  jueves 
y  viernes  venidero. 


POLITICA  LOCAL 


REUNION  EN  EL 
CONSERVADURISMO 

La  Unión  Conservadora  lo¬ 
cal  promueve  una  reunión  pa¬ 
ra  ei  próximo  viernes,  a  las  21, 
en  el  local  partidario  de  Bei- 
grano  2626,  oportunidad  en 
que  se  dara  un  informe  so^re 
lo  trr>Jo  y  resuelto  en  las 
reuniones  de  los  dias  16  v  a 
de  agosto,  realizadas  en  la  ca 
sa  de  la  Union  Conservadora 
de  Buenos  Aires  (Rodríguez 
Peña  525).  En  esos  congreso 
estuvieron  presentes  por  el  co¬ 
mité  local,  el  Dr.  Rodolfo  Pa- 
dln  y  otros  delegados  de  nues- 
t-a  ciudad. 


REUNION  EN  RENOY.  , 

Y  CAMBIO  DE  LA  UCR 


La  junta  local  del  Movi¬ 
miento  de  Renovación  y  Cam¬ 
bio  de  la  UCR  realizará  el  pró¬ 
ximo  lunes,  a  las  20.  en  el  ío- 
cal  partidario  de  Alvaro  Ba¬ 
rros  2773,  una  asamblea  de  nd- 
herentes,  para  elegir  la  nue¬ 
va  junta  local  y  cinco  delega¬ 
dos  a  la  seccional. 


CONSTRUCCION;  MATE¬ 
RIALES  DE  <  ASEMAYOR. 
MUY  PRONTO 

En  9  de  Julio  y  Nccochea, 
T  E.  20881.  abrirá  para  me¬ 
diados  de  mes,  Case  mayor  Ma¬ 
teriales  para  la  Construcción. 

Sanitarios,  aren  <s,  cales,  ce¬ 
mento,  aberturas,  materiales 
varios  serán  ofrecidos  por  su 
propietario  Ernesto  Casoona- 
yor. 

RLECTRO-MECANI%  *a 
OLAVARRIA;  SE  INSTALO 
EN  DEL  VALLE  35  8 

José  Raúl  Maggi  técnico  es¬ 
pecializado  ha  instalado  Elec¬ 
tro-Mecánica  Olavnrrva.  En 
Avda.  Del  Valle  3548,  ofrece 
trabajos  especializados  en  re¬ 
paraciones  de  dinamos,  arran¬ 
ques.  alternadores  y  baterías, 
como  asimismo  afinado  de 
motores  y  encendido.  Se  n- 
tienden  trabajos  en  la  campa¬ 
ña  y  la  atención  incluye  sá¬ 
bados  y  domingos 

t  rjí  .  sports  c  a  roen 

S.  R.  L.  SE  TRASLADO 
A  AVDA.  <  OLON  3018 

Salvador  Favazzi  ha  trasla¬ 
dado  oficinas  y  depósitos  de 
Transporte  Cargen  S.  R.  L.  :i 
su  nuevo  local  propio  de  Avda. 
Colón  3018  con  teléfono  2  310. 

Allí  también  atiende  la  re¬ 
presentación  de  Levadura  Vir¬ 
gen. 


escolares 


ENTREGAN  DIPLOMAS  A 
MAESTROS  SUPERIORES 


El  próximo  viernes,  en  los  sa¬ 
lones  de  Fomento  Pueblo  Nue¬ 
vo,  Maipú  2848,  se  llevará  a 
cabo  la  ceremonia  de  entre*» 
de  dip.omaa  de  egreso  a  ios 
alumnos  que  han  terminado  sus 
cursos  en  ei  Instituto  Superior 
de  Formación  Docente  en  Ma¬ 
gisterio  Superior  de  Olav&rria 
Recibirán  sus  correspondien¬ 
tes  testimonios  Las  maestras 
normales  superiores  promocio¬ 
nes  1973  y  1974.  y  del  cUWO 
de  capacitación  directiva  y 
técnica  del  afio  1974. 

*  LA  ORQUESTA 
ESTABLE 


La  ce  rom  nía  se  iniciará  a 
19,  y  actuará  en  la  opor¬ 
tunidad  la  Orquesta  S informa* 
Municipal,  que  desarropará  un 
programa  de  "arte  a  través  de 
la  historia,  formulándose  co¬ 
mentarios  sobre  arquitectura  y 
artes  plásticas  preparada*  por 
la  profesora  Dora  Zumárraga. 
en  tanto  que  la  profesora  A- 
n«  Perrero  de  Col  m  expondrá 
acerca  de  estilos  musicales  de 
época. 

La  orquesta  actuará  najo  la 
dirección  del  maestro  Adredo 
Rok3í  y  el  programa  ae  dividirá 
en  las  sigu. totes  tres  parte* 

El  barroco:  concierto  en  re 
mayor  para  guitarra  y  cuer¬ 
das.  de  Antonio  Vivaldi.  3e 
destaca  ia  actuación  como  so¬ 
lista  del  joven  concertista  ola- 
varriense  Juan  José  Olguin 
El  clasicismo:  Primer  movi¬ 
miento  de  ,a  sinfonía  N?  10 
Londres,  cié  José  Haydn. 
j  El  romanticismo:  Sueño  de 
amor,  d<>  Franz  Llszt;  Danza 
Húngara  N°  1,  de  Joliannes 
,  Brahms. 


Este  es  el  número  de  su  música 


A 


Música  para  un 
mbiental  ambiente  moderno 

-  ALSINA  2880  — 


I  PEDRO  ANTONIO  RESSIA  "1 


I 

I 


De  la  firma  ANDRE1S  Y  RESSIA 

LIB.  ORAL.  SAN  MARTIN  2839  T.  E.  25391 


OLAVARRIA 


JUDICIAL  EN  OLAVARRIA 

El  domingo  8  de  setiembre  a  las  11  horas 

EN  EL  ESCRITORIO  DE  LA  FIRMA  ANDREIS  V  RESSIA  —  SAN  MARTIN  2839. 

124  Has.  31  As.  86  Cas. 

Ubicad**,  tu  el  Cuartel  XI  del  Fallido  d<-  Oluvairia,  a  Un  «olo  24  lona,  del  centro  do 
Olavarriu  y  a  y  km*.  d*‘  la  media  Esturión  o  Pourtulé.  El  campo  se  encuentra  ac¬ 
tualmente  ocupado  por  el  señor  Pedro  Erneta. 

MEJORAS  4  potrero*,  manga,  1  molino  con  tanque  y  bebedero*.  1  casa  de  <  ñapa. 

BASE:  $  74  498,13 

0*6*  10%  —  Comuion  3‘,  10  por  mil  puru  sellado  de  boleto,  en  el  acto  de  re- 

»n*U  en  dinero  efectivo  o  cheque  ccrtincftdo;  saldo  cuando  k>  intime  el I  Juex  ur ^tuaute 
Jukio:  “HABI AOUE  ESTEBAN  MARIA  •  »  BALTZ  FTIANCT8CO  -  COBRO  HIPO¬ 
TECARIO  Jugado  2  9*-.n*tariu  4  Juzgad  o  de  Primera  Imitando  do  Azul. 


AUTOMOVILES  EN 

alquiler  santa  rosa 

HOTEL.  NUEVO 

Flamante  servicio  agrega  el 
Santa  Rosa  Hotel.  Se  trata 
del  alquiler  de  automóviles 
por  hora  y  por  dia  con  o  sin 

chofer. 

Mayor  información  debe  re¬ 
querirse  en  recepción  d.-l  San¬ 
ta  Rosa  Hotel  durante  laa  24 
horas  del  día. 

la  casa  de  los 
TROFEOS  NUEVA 
DIRECCION 

A  Pueblo  Nuevo  se  ha  tras¬ 
ladado  La  Casa  de  los  Tro¬ 
feos.  En  Cnel.  Suárez  2146  o- 
frece  extenso  y  renovado  sur-  I 
tído  de  trofeos,  medallas,  co¬ 
pas,  etc. 

ORGANIZACION  II. 
l/.ZI  NUEVA  EN 
OLAVARRIA 

En  Belgrano  y  Lamadrid 
desde  la  víspera  atiendo  Or- 
gnnizaclón  Hugo  Izzl  y  Cía., 
especializada  en  seguros  gene- 
rale*,  Inmobiliaria,  Jubilacio¬ 
nes  y  cajas  de  previsión. 


I  *  LOS  EGRESADOS 

|  En  cuunro  a  i*  nómina  de  e- 
|  ¡.Tesad us,  es  la  siguiente: 

Maestras  normales  superiores 
1  1973:  María  Cristina  Alvarez. 
María  Josufa  Alvares.  Ana  Ma¬ 
ría  Di  Tulio.  El  isa  be  th  Gatti, 
Norma  Mabel  Laureoce.  María 
Elvira  Lozano.  Carolina  Man¬ 
car!.  Soma  Mabel  Martus.  Ma¬ 
ría  Esther  Muñoz.  Susana 
Beatriz  Pa.  Ida  Mirta  Rodrí¬ 
guez,  Ana  Rosa  Saivi,  Nelly 
Margarita  Tesone,  Graciela  E- 
dith  Veneciano,  Esther  Zara, 
María  Rosa  Schwmdt.  Ana  Ma¬ 
ría  Toffoletti. 

Maestras  normales  Superio¬ 
res  1974:  Araceli  Almada,  Nor¬ 
ma  Andicohea.  Graciela  Braun. 
Silvia  Momea  Buscada,  Norma 
Casal,  Elba  Carrera,  Mana  del 


Carmen  Cepeda,  Mirta  Di  Spa- 
JLtro.  Diana  PenAb.  Ora 
Scarpltta.  Mana  Cristina  Ga  ,n- 
m.  Maoel  García,  Norma  Gó¬ 
mez,  Liliana  Guex,  Susana  La» 
r»,  Norma  LomoUno  Nora 
Montero.  Marta  Ollváo,  Mana 
Roaa  Ruaso.  Liliana  Moringe* 

Capacitación  directiva  y  téc¬ 
nica:  Dora  Alem  y  Gñ0 

da. 

reconocimiento 

de  ANTIGtEDAD 

El  Consejo  Escolar  dio  a  pu¬ 
blicidad  pura  conocimiento  del 
personal  provisional  y  supli-ute 
del  distrito  ia  siguiente  comu¬ 
nicación.  remitida  por  ei  ije- 
partamento  de  Escalafón 

píente»  y  provisionales  de.  Mi» 
nlsterio  de  Educación  de  ,j 
Provincia.  'Se  coauiuca  qae 
este  Departamento  oo  u.m 
curso  a  nuevos  pedido®  <fc  re- 
conoarmentos  de  «enriaos  do¬ 
centes  suplen  tes  yjo  prov  sjo- 
naies.  remitidos  con  poste:  .cri¬ 
dad  ai  30  de  scUemore  de,  co¬ 
rriente  ano.  hasta  ia  imciac  un 
del  próximo  periodo  lectiva 

Se  notifica  al  personal  do* 
cente  de  cate  distrito,  qu»  •*- 
te  Departamento  no  ateiul  rá 
al  público,  e  dia  que  perciben 
sus  haberes,  los  agentes  de  es¬ 
te  Ministerio*’. 

PLANILLAS  DE 
MATRICULA  CENSAL 

Se  souciUt  muy  especiaimen- 
re  a  los  directores  de  las  es¬ 
cuelas  primarias,  jardines  de 
infantes,  escuela»  diferencia- 
da  -  centro»  de  adultos  y  es¬ 
cuelas  pr. vacias  que  aun  no 
han  retirado  las  planillas  de 
matricula  censal,  lo  hagan  a 
la  brevedad,  pues  deberán  <et 
cumplimentadas  y  devuc  •  »>  a 
esta  ofic'na  antes  del  10  del 
corriente,  en  ei  Consejo  ¿aco¬ 
lar. 

RETIRO  DE 

DOCUMENTACION 


El  Consejo  Escolar  cita  a  ua 
señoras  Leticia  R.  Maninnx. 
Eisa  B.  Fonseca  y  Dora  Sa¬ 
lmo,  para  que  pasen  por  su  o- 
í  teína  en  horario  de  8  a  18  30 
con  el  fin  de  retirar  documen- 
i  tación. 

—Se  cita  también  a  los  di¬ 
rectores  de  las  escuelas  que 
se  mencionan  a  conUnuac.on 
para  retirar  correspondencia: 

|  Escudas  N*  22:  64;  65;  70; 

Centro  Educativo  CXxnplemen- 
!  tario  N°  2.  También  d  berá 
;  pasar  por  esta  oficina  para 
j  retirar  correspondencia  la  se- 
1  ñora  Mabel  Ptntc». 


ESTACION  DE  SERVICIO 
CENTRO:  NUEVA  II  RAI  A 

En  lu  esquin.i  ik»  Moreno  y 
Dorrago,  estación  de  Servicio 
Centro  Y.P.F.  S.R  L..  atien¬ 
de  con  nuevos  propietario*. 

La  razón  social  Oornille,  Ll- 
*a*o  y  Pcd rosu  se  han  hecho 
cargo  de  la  misma. 

ZA  !*  A  TILLE  RIA  NKCO- 
CHEA  CALZADOS. 

NUEVO  I.OC4L 

Deadc  la  corriente  sv'iiunu», 
aúendv  t>n  su  moderno  y  am¬ 
plio  local  de  ventas  an  Ñoco* 
cheii  3Í133  «a  80  nidrOu  de  su 
anterior  ubicación)  ’/apatiile- 
rla  Necoclisa  CalsAdaa  de  Pas¬ 
tor  y  Rubúa  oon  renovado 
surtido  de  novedad'-*. 


AVISO 


FL  CIRCULO  DE  SUBOFICIALES  DE  OLAVARRIA 
COMUNICA  AL  COMERCIO  EN  GENERAL  QUE  CON 
MOTIVO  DEL  CAMBIO  DE  COMISION  DIRECTIVA 
DEBEN  PASAR  PARA  EL  DIA  8  DE  SETIEMBRE  DE 
1974  LOS  SALDOS.  A  PARTIR  DE  ESA  FECHA  LA  CO¬ 
MISION  SALIENTE  NO  RECONOCERA  DEUDA  AL¬ 
GUNA. 


TRANSPORTE  COLECTIVO 

a  B.  Chica,  B.  Grande  y  Recalde 


La  Lino*  613.  U*ee  sMftúda*  diana*  de  Recaid.  a  i»*  7  M  a- 
regreaando  h  la*  17,80  desde  la  Termaial  _ 

Emaiguos  y  eueomlenda*  Hotel  Lo*  do* 

Pi  ingle»  y  San  Martin 


AÁ  Mr^«i o  dW  ptiñWb 


AAVARfMA,  marta  3  dt  wtWmbro  dt  1974 
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R  I  B  U  H  A  - 


«ENERAL  LA  MADRID 


Corrc»poii*»l  en  («ral.  U  Madrid 
Azuctna  A.  ¿t  Alberi 


"HL  ARTE  LLAKiA 


Exitosa  presentación 
del  Ballet  de  Brandsen 


El  Intendente  municipal 
ef;cr  ba«o  César  L.  Mariez- 
Currena  y  el  presidente  del 
Honorable  Concejo  Delibe¬ 
rante  Di*.  Ju&n  Carlos  Ca- 


semayor.  captados  por  la  cá¬ 
mara  de  Foto  Ferri  con  las 
hijas  de  uno  de  los  fundado¬ 
res  de  Gral.  La  Madrid,  la 


señora  Raquel  Laplacette  de 
Chevallier  y  señorita  Cora 
Laplacette,  en  la  reunión  que 
tuvo  lugar  días  pasados  con 
motivo  de  celebrarse  el  día 


de  la  fundación  del  pueblo 
y  para  sentar  las  bases  de  un 
próximo  homenaje  a  don  Ca¬ 
simiro  Laplacette  y  don  Sil- 
verio  López  Osornlo. 


2a.  fecha  del  “Néstor  Safas” 


GRAL.  LA  MADRID  (C).  — 
!  sábado  pasado  se  jugo  otra 
cha.  la  segunda,  del  torneo 
>  tríos,  "Néstor  Salas"  que  or- 
niza  la  Asociación  de  Bo¬ 
de  Gral.  La  Madrid,  rea- 
andoee  los  tres  partidos  que 
denaba  el  fixture  correspon- 
íiente. 

En  candía  del  club  Gral.  La 
•dadnd  la  entidad  local  ae  mi¬ 
dió  con  Club  El  Chinito.  En 


¡  categoría  "B”  ganó  la  entidad 
local,  mientras  que  en  "A"  el 
triunfo  fue  para  los  visitantes, 
j  Lo  mismo  ocurrió  en  Racing, 
!  en  el  enfrentamiento  entre  los 
j  locales  y  Newbery.  ya  que  a- 
!  quellos  ganaron  en  "B”  y  los 
I  albirrojos  en  “A”.  El  ún.co 
que  se  alzó  con  los  dos  puntos 
!  en  disputa,  fue  Racing  de  Lí- 
i  baño,  que  venció  como  visitan- 
>  te  a  Los  Tuercas  en  las  dos 


UNION  CIVICA  RAWCAL  DE  GRAL.  LA  MADRID 

ALMUERZO 
CON  BALBIN 

Almuerzo  popular  con  la  presencia  del  Dr. 
Ricardo  Balbín  y  del  Dr.  Juan  Carlos  Pu- 
gliese,  a  realizarse  el  día  8  de  setiembre  a 
las  13  horas  en  el  salón  de  Racing  A.  Club. 
Tarjetas  en  venta  en  ei  local  del  Comité 
partidario  de  14  a  18  horas.  Cubierto  $  15. 


NO  DEBUTO 
LA  CAFETERA 


GRAL.  LA  MADRID  (C>.  — 
Un  viaje  inútil  realizó  en  bus¬ 
ca  de  lo  que  iba  a  ser  su  de¬ 
but.  la  "cafetera’'  de  la  Peña 
"Pedro  Juarros",  a  la  ciudad 
de  Cnel.  Pringles.  cosa  que  o- 
currió  el  día  sabado.  En  efec¬ 
to.  la  prueba  debió  ser  suspen¬ 
dida  el  dia  domingo,  ya  que 
en  la  mencionada  ciudad  llovió 
y  en  ciertos  momentos  tam¬ 
bién  nevó.  Ante  ello  las  auto¬ 
ridades  organizadoras  con  muy 
buen  criterio,  decidieron  la 
suspensión  de  la  carrera.  Por 
lo  tanto,  el  joven  Bobbio  y  su 
grupo  de  colaboradores,  debe¬ 
rán  esperar  un  poco  más  pa¬ 
ra  ver  a  la  “cafetera"  en  ac¬ 
ción. 


Godoy  &  Chiste 

OFRECEN  OS  VDf'TPA  PARTICULAR 

Cuatro  propiedades  : 

DESOCUPADAS 

DO«  DE  ESTAS  EN  PLENO  CENTRO  ' 

CONSULTENOS  SW  UOMFROMF80 


MISA 

Mañana  a  las  19  horas  en  la 
Iglesia  Ntra.  Sra.  dei  Carmen 
se  rezará  una  misa  por  difun¬ 
tos  García  Celergraen,  José  A. 
Voipe,  Ramona  F.  de  Hermida, 
Juana  R.  de  Fernández.  León, 
Jorge  y  Enriqueta  de  Lecoin- 
tre  y  Erraría  S.  de  Fischer  en 
su  sexto  aniversario. 


ORAL.  LA  MADRID  iC). — 

EJ  viernes  pasado,  corno  se  ha 
informado  profusamente  des¬ 
de  esta  página,  con  el  auspicio 
de  la  Subsecretaría  de  Cultura 
de  »a  Provlncíoa  do  Buenos  Ai¬ 
res  y  con  la  organización  de 
la  Comisión  Municipal  de  Cul¬ 
tura,  se  presentó  por  primera 
vez  en  nuestro  medio  el  "Ba¬ 
llet  Folklórico  de  Brandsen"  con 
la  dirección  de  Mabcl  Pimen- 
tel  y  Oscar  M.  Morillo.  Lo  hi¬ 
zo  en  la  sala  del  club  Ing, 
J.  Newbery  destín  las  21,36  ho¬ 
ras  y  con  enorme  satisfacción 
destacamos  que  es  la  primera 
vez  que  un  acto  cultural  de 
esta  o  cualquier  otra  naturale¬ 
za  colma  prácticamente  ias  ins¬ 
talaciones  de  la  gran  sala  cine 
matcgráfica  y  dejando  de  lado 
los  valores  artísticos  innegables 
d<>  la  velada  que  comentamos 
mas  adelante,  digamos  a  modo 
de  elogio  para  los  organizado¬ 
res  vocales,  que  en  parte  el 
mérito  también  es  de  ellos,  en 
razón  del  precio  accesible  de 
las  localidades  — 500  m¡n,  (mc- 
-nos  que  una  entrada  norma!  de 
cine)—  que  hizo  posible  la  a- 
sistencia  de  público,  aún  de  a- 
quellos  de  menores  recursos  e- 
conómico6  y  que  generalmente 
por  esa  causa,  aún  gustando  de 
buenes  espectáculos.  6e  ven 
privados  de  asistir.  Por  ello  va¬ 
ya  nuestro  primer  aplauso  a 
quienes  tuvieron  en  sus  mane» 
el  poner  el  arte  al  alcance  del 
pueblo. 

ACTUACION 

DEL  BALLET 


categorías.  De  esta  manera, 
computados  los  puntos  de  am¬ 
bas  oategorias,  marchan  pun¬ 
teros  con  tres  unidades:  Club 
Gral.  La  Madrid,  Racing  y 
Club  El  Chinito,  mientras  que 
con  dos  está  Racing  de  Libano 
con  uno  Newbery  y  sin  puntos 
Los  Tuercas. 


El  CEC  Nro.  1 

recibe  visitas 

GRAL.  LA  MADRID  (C).  — 
La  subcomisión  de  publicidad 
de  C.E.C.  nos  hizo  llegar  este 
comunicado: 

"El  C.E.C.  N’  1  de  Gral.  La 
Madrid  ha  recibido  en  el  trans 
curso  del  corriente  año.  la  vi¬ 
sita  de  padres,  representantes 
de  distintas  instituciones  loca¬ 
les.  alumnos  de  establecimien¬ 
tos  secundarios  locales  y  del 
Instituto  de  Educación  Física 
de  Olavarría,  a  los  cuales  a- 
gradece  su  gentil  asistencia. 

Y  en  su  campaña  de  promo¬ 
ción  seguirá  recibiendo  a  re¬ 
presentantes  de  las  fuerzas  vi¬ 
vas  locales". 


Sobre  la  presentación  del  Ba¬ 
llet  Folklórico  de  Brandsen, 
digamos  que  fue  magnifico  y 
por  eilo,  si  se  quiere,  sorpren¬ 
dió  un  poco  a  nuestro  público, 
que  hasta  hace  poco  su  nom¬ 
bre  le  era  completamente  des¬ 
conocido.  Del  mismo,  atn  temor 
a  equivocarnos,  diremos  que  se 
destac  a  sobremanera  Mobri 
Finiente  1  oon  su  gracia  y  plas¬ 
ticidad.  muy  bien  secundada 
por  Oscar  Mu  ritió  y  demás 
componentes  del  cuerpo  de  bai¬ 
le.  el  hermoso  colorido  de  las 
vestimentas  y  el  importante 
papel  que  juega  en  la  presen¬ 
tación  la  excelente  tiuen  i  nación, 
que  realzó  notablemente  cada 
una  de  ellas.  En  la  primera 
parte  el  público  rubricó  oon 
cálidos  aplausos.  Suite  de  dan¬ 
zas.  Gato.  Media  caña.  Arun- 
guita,  Escondido.  Zamba  — don¬ 
de  se  pusieron  una  vez  más  de 


uxamfieMo  Ims  condicione»  ét 
Mu  bel  Pimemel— ,  Malambo  y 
Aire  de  malambo.  Bn  eata  Ul¬ 
time  parte  se  lucieron  por  su¬ 
puesto  los  bailarines  y  ki  W<j», 
nueftt  ro  pu  bl  ico,  acostum orado 
las  peñas  locales,  pudo  no 
encontrar,  haciendo  compara¬ 
ción.  grandes  bailarines  d« 
malambo  ello  fue  suplido  por 
la  homogeneidad  dei  conjunto, 
que  hicieron  un  todo,  realmew- 
te  atractivo  y  singular. 

EaL*  adjetivo,  singular,  pri* 
mó  en  todo  ei  espectáculo  y 
tuvo  su  punto  culminante  w» 
la  segunda  parte,  con  el  cua¬ 
dro  épico  "La  Juana  Azurduy". 
Desde  su  entrada  portando 
antorchas,  la  visión  de  Juana 
Azurduy,  su  Lucha,  la  muerte 
de  Güemes  y  va  suya,  precedi¬ 
da  por  la  escena  de  la  premo¬ 
nición,  todo  es  singular  y  be¬ 
llo  y  lleva  al  público  de  emo¬ 
ción  en  emoción,  que  va  ”ln 
crescendo",  hasta  que  hace  cri¬ 
sis  en  la  parte  final,  con  el 
simbólico  romper  las  cadena® 

V  la  marcha  patriótica  dri 
triunfo  de  la  libertad.  A  la 
magnífica  creación  del  cuadro 
"La  Juana  Azurduy"  y  su  co¬ 
reografía.  agreguemos  el  des¬ 
collante  juego  que  tiene  er.  e* 
mismo  la  hermosa  música  de 
Grieg,  Vivaldi,  Aríev  Ramírez 
y  por  supuesto,  la  voz  de  <a 
nuestro  entender»,  la  máxima 
intérprete  de  lo  nuestro  en  es¬ 
tos  momentos.  Mercedes  8 osa. 
cantando  la  pieza  que  da  te¬ 
ma  al  cuadro,  como  asi  lawv- 
bién,  la  iluminación,  sobre  la 
que  volvemos  a  insistir. 

Sin  que  ello  vaya  en  desme¬ 
dro  del  muy  digno  espectáculo 
que  nos  brindara  el  Babeé 
Folklórico  de  Brandsen”,  per¬ 
mítasenos  una  pequeña  critica 
constructiva  que  tiene  como 
único  fin  haeer  que  la  ase» tr¬ 
otón  del  mismo  sea 
enriquecería  mas  la  a«tuactq£t 
del  baUat  en  ti  aeguada  parle 
especialmente,  una  mejor-  dic¬ 
ción  del  norvodor  que  es  tam¬ 
bién  una  ptea&  Importante  *e* 
el  desapeoHo  del  cuadro  ep'cja. 
siempre  que  la  voz  asa  .-melf- 
@4b*e  y  ponga  un  poco  de  ga¬ 
rro’’  en  las  expresiones  en  lo» 
momentos  necesarios.  Oreemos 
que  eko  no  les  será  dUtcil  da 
lograr,  y  repetimos,  lo  men¬ 
cionamos  con  la  mejor  buena 
intención  en  favor  del  BaF.efc 
de  Brsndseu.  cabal  expresión  de 
ballet  folklórico  de  alto  nlval 
y  ojalá  Gral.  La  Madrid  ten¬ 
ga  la  oportunidad  de  admirar 
en  otra  oportunidad. 


CUMPLEAÑOS 
Cumplirá  años  mañana  el 
niño  Gustavo  A.  Aeaya. 

Su  segundo  año  de  vida  cum¬ 
plió  ayer  la  pequeña  Mariana 

Alonso. 


armada  LA  GAMA 


IBM  -  1D7/ 

m  Oíl  bétOOtON  FOTOGRAFIA  A 
,  lEniirrifr^-  <fc  mu  cHenéas  maqubmfc 
y  iqéfc»  d«  ti  ntfdor  ooAfctod. 

SS  MI  MATO  Y  SAN  MARTIN  -  *>*.  *» 
GMMMLAL  LA  MADRID 


METALURGICA 


U 


k  RuWii  Brote 

complace  en  oaunrioi  que  ha  derig- 
n«do  a  la  prestigiosa  Urina  GODOY  Y 
CHWFE  S.e.O.,  Distribuidora  exclusiva 
de  loe  productos  de  au  fabricación,  an 

el  Puntido  dé  0*M®RAL  LA  MADWD 


Godoy  i  Chiste 


s.  c.  c. 


Exprma  púbtisamojrie  su  agcadsoémlon 

to  a  la  firma  METALURGICA  LA  MA¬ 
DRID  de  Rubén  Broto  por  au  rootinti 
desigualan  como  distribuidores  exclu¬ 
sivos  de  los  productos  de  su  fobriearión. 
orgullo  da  ti  tidustiti  loaui. 


NELLY  MABEL 
CURA 

ABOGADA 
Sargento  Cabral  3318 
ler.  piso  —  TE  33230 

1  Dr.  JUAN  C. 
BOTT1NO 

ABOGADO 

•  ESPAÑA  3848  T.E.  34647  ¡ 

;  • 

¡  • 

1  CARLOS  A.  i 
í  ERRAMOUSPE  j 

ESCRIBANO 

í  San  Martin  3661  T.E.  34661  ! 

¡.  Dr.  ANTONIO  C. 
MARCONE 

CLINICA  MEDICA 
CARDIOLOGIA  -  ELEC- 
TROCARDIOOR  AMAS 
Avda.  Del  Valle  3819  - 

r  £  23605  -  Olavarría  I 

. . 
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WfORM  IOCAI 


CINE 


EL 

CASO 

MATTEI 

Director: 
Francesco  Rosi 

En  el  Gran 
Cine  Olavarría 


Si  no  es  la  mejor  película 
del  Italiano  Francesco  Rosi. 
le  pasa  res  pan  do.  "Eí  caso 
Mattel”,  fuera  de  toda  polé¬ 
mica,  es  la  vivisección  de  un 
hombre  que  tuvo  fuerte  ca¬ 
rácter.  En  el  film,  Glan  Ma¬ 
ría  Volcnté  presta  su  perfil 
humano  e  intelectual  para 
que  su  personaje  aparezca 
verosímil  en  una  serie  de  be¬ 
llísimas  estampas  en  coior 
con  mucho  sentido  dramáti¬ 
co.  En  este  orden  — lo  dra¬ 
mático —  serán  memorables 
las  secuencias  del  tormento¬ 
so  aterrizaje  en  que  pierde 
la  vida  Enrico  Mattel  'deja 


en  pie  la  Inquietud  sobre  un 
posible  atentado)  y  la  recep¬ 
ción  y  actuación  del  presi¬ 
dente  del  ente  de  hidrocar¬ 
buros  de  *a  península  en  Si¬ 
cilia. 

Francesco  Rosi  ya  se  había 
presentado  ante  nosotros  con 
las  hoy  inolvidables  El  mo¬ 
mento  de  la  verdad”,  ‘Sa¬ 
queo  a  la  ciudad”,  “El  de¬ 
safio”  y  otras ¡  También  ln- 
cursionó  con  buena  suerte  en 
el  cuento  de  hada*  <  "Y  vivie¬ 
ron  felices...”),  pero  “El  ca¬ 
so  Mattel”  es  la  cuerda  que 
mejor  toca. 


LA 

TREGUA 

Director : 

Sergio  Renán 

En  el  Cine 
Teatro  Municipal 


iiii  1..1.  i- 1  •  i  •  1 1 1  <  1 1  •  i 


EL 

GOLPE 

Director: 

George  Roy  Hill 

En  el 

Cine  Paría 


Sigue  el  cine  argentino  cose¬ 
chando  lauros.  Ahora  se  nos 
pasa  "La  tregua”,  que  des¬ 
pués  de  "La  Patagooia  re¬ 
belde"  ha  llegado  a  la  ciu¬ 
dad  para  conseguir  la  admi¬ 
ración  de  los  espectadores  a- 
dultos  que  declaran  encon¬ 
trar  en  el  film  una  temática 
con  envergadura  dramática 
y  una  seriedad  y  profundidad 
que  los  nacionales  pocas  ve¬ 
ces  han  logrado. 

Un  mérito  grande  de  la  pe¬ 
lícula  es  la  interpretación  de 

■  I  .!•  f  I  I  t  I  •  I  I  |  |  |  |  .(  |  -f  iii 

De  timba  en  timba  se  la 
pasa  e¡  actor  Paul  Newman 
como  Henry  Gondoríf.  alias 
"El  Maestro”,  en  la  película 
que  termina  su  segunda  y 
última  semana  de  exhibicio¬ 
nes  en  el  París:  “El  golpe" 
(The  sting). 

Newman  toma  bajo  6u  pro¬ 
tección  a  un  bastante  bien 
entrenado  pillo,  Robert  Red- 
ford,  actor  que  da  a  su  per¬ 
sonaje  no  toda  la  vida  que 
se  podía  esperar  de  él. 

El  mundo  de  la  engañifa  y 


Héctor  Alterio,  un  actor  con 
mayúsculas,  a  cuyo  lado  no 
desmerece  el  joven  Luis 
Brandcní,  que  fue  compañe¬ 
ro  de  aquél  en  "La  Patagonia 
rebelde”. 

La  dirección  de  “La  tre¬ 
gua”  pertenece  a  Sergio  Re¬ 
nán,  que  en  su  debut  tras  las 
cámaras  revela  inquietudes 
sumamente  auspiciosas.  El 
relato  que  maneja  —extraído 
Jltor emente  de  una  novela  de 
Mario  Benedettl —  es  de  es¬ 
quema  simple,  pero  no  por  e- 
11o  menos  atractivo. 


los  desprevenidos  juega  pa¬ 
pel  preponderante  en  esta 
realización  de  George  Roy 
Hill,  más  afortunado  en 
"Butch  Cassídy",  también  con 
el  binomio  Newman-Redíord. 
De  cualquier  manera  es  "El 
golpe"  un  entretenimiento  a- 
ceptable,  que  si  no  era  para 
un  Oscarí  salvo  que  la  cali¬ 
dad  general  del  cine  nortea¬ 
mericano  haya  decaído  sus¬ 
tancialmente),  tiene  gancho 
para  plateas.  El  color  y  la 
música  ayudan. 


m. 


Cumplió  su  primer  año  d?  vida  el  pequeño  José  Luis. 

IOj  espos06  Rodriguez-Gachen.  El  acontecimiento  fue 
lebrado  con  una  reunión  infantil,  oportunidad  en  qu- 
captada  la  presente  nota  gráfica.  <P*3to  Merlo». 


hijo 

ce- 

fue 


CARTELERAS  QUE  SE  RENOVARAN  MAÑANA: 

l  La  ¿el  París:  “La  balada  del  desierto”,  de  Sam  Peckinpah,  con  Jason  Rcbards,  David 
•  Warner  y  Stella  Stevens,  y  “La  momia”,  con  Peter  Cushing  y  Christopher  Lee;  la  del  Gran 
[  Cine  Olavarría:  “Joaquín  Murieta”,  con  Ricardo  Montalbán  y  Slim  Pickens,  y  “Donde 
:  se  forjan  los  hombres”,  con  Gary  Grimes  y  Billy  Bush. 


Será  celebrado  el  demingo  el 
cumpleaños  del  Padre  Gottardo 

En  la  iglesia  de  Nuestra  Señora  de  La  Esperanza  ■  Mitre  y 
I  Ayacucho.  el  domingo  próximo,  a  las  10  horas,  será  razada 
I  Una  misa  por  las  intenciones  del  Padre  Juan  Higinio  GoLnTuo 
[  7  de  acción  de  gracias  por  su  cumpleaños. 

El  oficio  será  realizado  a  las  10  horas;  al  mediodía  ten¬ 
dí-i  lugar  una  comida  a  ia  criolla  de  carácter  comu  litarlo,  que 
on.  artizan  entes  ligados  a  la  Parroquia,  estando  en  venta  las 
tarjetas  correspondientes.- hasta  las  20  horas  del  próximo  viernes. 

El  horóscopo 

por  KARMA 

I  ARIES:  (21  marzo  al  20  abril».—  Su  buen  momento  s.-  i.ro- 
I  loriga.  El  peligro  ha  desaparecido  y  las  quimeras  mueren  l*  n- 
^MwCeute.  La  paz  vuelve  a  su  espíritu.  Numero  favorable :  3. 

TAURO:  (21  abril  al  20  mayo..—  Piense  que  su  trabajo 
**  la  única  fuente  segura  de  dinero.  Protéjase  a  si  mismo  3 
BDK  de  la  gente  demasiado  brillante.  Número  favorable:  tú 

GEM1N1S:  (21  mayo  al  20  junio». —  Preocupaciones  en  lo 
1  «mediato,  su  tendencia  a  complicarlo  todo.  Abondi/ie 

K-  ‘d'tucía  Numero  favorable:  8. 

I  u  CAN^ER:  (21  Junio  al  22  julio).—  Está  lesionando  a  quien 
de  veras.  Proceda  con  sinceridad.  Muchas  personas  s« 
*'J  agradecerán.  Número  íavorab!»-.  i 
I  LEO:  <28  julio  al  22  agosto..—  La  armonía  es  su  vgunda 
Naturaleza.  Las  decepciones  no  son  más  que  advertencias.  us- 
u‘°  "  ~  i'  rna  de  esas  pequefieces.  Número  favorable.  6. 

I  VIRGO:  <23  agosto  al  22  setiembre). —  Buen  momento  pa- 
<a  ’-ntár  la  suert»-.  La  aclaración  le  resultará  provechosa  R-  - 
[  ra  'j t / a  Jmportante  suma.  Número  favorable:  7 
»  etlembre  al  22  octubre).—  Es  probable  que 

[  Z  reallZftr  un  largo  viaje.  La  situución  depende  d<  un  hilo. 

U*  noticias.  Número  favorable:  2. 

|  EoCQRpiq  <23  octubre  al  21  noviembre..—  La  debilidad 
I  *u  error,  ia  incredulidad  otro.  Sus  compañeros  .  vkien- 

«*«Uena  í>:-  Número  favorable:  4 
I  to*r  t/ üiTARIO:  <22  noviembre  al  21  diciembre..—  Un  rao- 
jk  ^estabilidad  pasajera  Trate  de  no  molestar  a  pa- 

Vao  CMh,',a,Huh' La  ¿alud  regular.  Numero  favorable:  ¡i. 
4il  ü  rCQRNlQ :  122  diciembre-  al  20  enero).—  Unu  por¬ 
ten  dlai'  Un  vuelco  de  lortur.a  favorable  y  recordará  que  us- 
mano  en  situaciones  difíciles.  Número  favorable:  3. 

I  toldan' vjRIrj:  '21  enero  al  11)  febrero).—  Controle  su  M-nsi- 
s,í*'<  tí>  ni **^erbada  si  quiere  evitar  una  ruptura.  Conserve  <1 
PlflciM  rU,f,lra  Nún>ero  favorable:  tí 
í  **  <le  :  febrero  al  20  marzo».—  Se  anuncia  un  jx  rín- 

L*  situación  pasada  no  deja  muí  ouo  mi* 
prometedore*.  Número  favorable:  lo 


PIDA  EN  LOS  KIOSCOS.  .  . 

ALFAJORES  PLENO 

DELICIOSO»  I  marplatevse» 

Distribuidor:  AUTERI  y  CIA. 

CHACABUCO  3013  —  TE.  >5337  —  OLAVARRIA 


Dos  años  de  vldu  cumplió  la  pequeña  Adriuua  Belén,  hija 
de  los  esposos  Mllán-Lópoz.  La  pequeña  aparece  en  la  uotu 
gráfica,  en  u  nalto  de  la  fiestltu  Infantil,  con  que  fue  aga¬ 
sajada.  <  Foto  Merlos). 


HORACIO  GUARANY 
HUGO  DIAZ 

LA  ARMONICA  DE  AMERICA 

RESERVE  91’  PLATEA  T.E.  2JÍ73 

Presentación:  19  de  setiembre 


Dr.  JUAN  ANGEL  L0H1D0Y 

ABOGADO 

BELGRANO  2880  PLso  1*  TE.  22006 


LIABI 

Laboratorio  Integral  de 
Análisis  Biológicos 

6E  ATIENDEN  OBRAS  SOCIALES  Y  ! 
MUTUALES.  —  ATENCION  A 

DOMICILIO  ^ 

GUARDIA  PERMANENTE 

BOLIVAR  2460,  I.  fc.  23018  -  20508.  - 
Radio  llamada  21641-42-43,  Olavarría  Z 


Enfermedades  de  la  piel 

Dr.  Miguel  A.  Mastropierro 

MEDICO  —  JM.  P.  tW58í) 

Atienda  loa  duu  miércoles  de  9  a  13  en  la  Cárnea  MaXl* 
Auxiliadora. 

SOLICITAR  TURNO.  T  E  31641  42  43 
OBRAS  SOCIALES  Y  MITIALAS 


— 


T 
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El  Canto  del  Grillo 


lK>N  JO»*;  WARU 


Nuestro  señor  Director,  don  Joee  Maris.  Hone  alguna 
predilsrción  por  los  dulces.  No  es  la  única  ves  que  Se  he¬ 
mos  visto  comer  flanes  con  dulce  de  leche  o  nueces  ec  n 
mleJ . . .  por  partida  doble.  Por  supuesto,  su  médico  le  ha 
prohibido  los  dulces:  pero  él  anda  le  robno  en  roblto 
Hace  algunas  semanas  don  José  María  debió  atenderse  re¬ 
ciamente  de  los  resultados  de  ese  goloso  espíritu  quo  lo 
anima.  Y  cuando  alguien  le  preguntó  a  |Ué  atribuía  su 
dolencia,  contestó: 

— Debe  ser  porque  anoche  le  puse  dos  pastillas  ar  s« 
carina  al  café  . 

REFRANERO 


Negra  romo  ranlra  f  ero«o 
LITERARIAS 


Se  encuentran  dos  muchachos  amantes  de  *a  lectura 
He  aquí  el  diálogo: 

—¿Qué  estás  leyendo?. 

— “La  Revolución  Francesa  '. 

— ¿Mataron  ya  a  alguien?. 

—Sí.  a  Luis  XVI  . . 

— ¿Y  sospechas  quién  puede  ser  el  asesino  ? . .  .- 

LOS  MALDITOS 


Lo  llaman  Molinos  Rio  de  la  Plata'  :  tiene  toda  clase 


Tiene  un  Jecketl 
DIPLOMACIA 


Se  da  euenta  de  un  alto  iuncionario  yanqui  que  debió 
recibir  y  atender  a  una  ddepkioa  japonesa.  En  su  propia 
casa,  el  yanqui  había  preparado  una  comida  típica  ameri¬ 
cana.  con  bebidas  americanas  y  artistas  americanos  tam¬ 
bién.  Por  último,  a  manera  de  remate,  invitó  a  tomar  lico¬ 
res  en  el  fondo  de  su  casa  donde  había  hecho  arreglos  es¬ 
peciales. 

— ¿Qué  le*  parece  este  jardín  japonés?  — pregunto  a 
jos  nipones. 

Los  “Taka>ama"  se  miraron  ▼  uno  de  ellos  contestó: 

— ¡Maravilloso! .  En  todo  Japón  no  encontrara  usted 

nada  igual .  . 

NEO  SANTORAL 


SAN  FELIPE:  blaneo.  helado 

LA  GEOGRAFEA 


Donde  se  come  muy  bien  es  en  Murphy. 


Pinto  estaciones  de  servicio.  Precios  modieos. 


Dr.  Horacio  Ernesto  Lettieii 


Original 

destile 


Como  ya  lo  anunció  romo® 
en  su  oportunidad,  el  próximo 
domingo  en  Instalaciones  del 
Club  Pueblo  Nuevo,  ae  realiza¬ 
rá  un  original  deoí  lie.  que  ten¬ 
drá  las  particularidades  de 
qu<  en  el  mismo  se  han  de 
mostrar  trojes  de  novias,  uní- 
canu-nte,  y  que  fueran  lucidos 
en  distintas  época*  por  damas 
de  nuestro  medio.  8eru  acom¬ 
pañado  con  un  té,  estando  a- 
nlmado  con  variados  números 
artísticos. 

Comenzará  a  las  17.  orga- 
ntr-'irio  por  la  Comisión  de  la 
Unión  de  Padres  de  Familia 
del  Instituto  Nuestro  Señora 
del  Rosario  y  el  producido  se¬ 
rá  destinado  precisamente  a 
solventar  obras  en  ese  estable¬ 
cimiento. 

Las  tai-jetas  pueden  ser  re¬ 
servadas  a  las  señoras  de  Pue¬ 
bla.  General  Paz  1850,  T  E. 
23565:  de  Lustau.  Lam.idrld 
2233:  de  Lovecchio  Indepen¬ 
dencia  2719;  de  Antista.  La- 
madrid  3041,  T.  E.  23863;  de 
Kette,  Coronel  Suárez  2319.  T. 
E  20051 ;  de  De  Francesco. 
Cerrito  2-30.  T.  E.  25021:  de 
Martini,  Chacabuco  3156  de 
Duca.  Cerrito  2851,  T.  E  24008, 
y  de  Marucci,  Lavalle  3755,  T. 

.  20193. 


El  despeUie  que  tuva  un  Inglés  euando  qaúo  decir  que 
había  estado  en  Humahaaea 


PIDA  EN  LOS  KIOSCOS.  .  . 

ALFAJORES  PLENO 

DELICIOSOS  Y  MARPLATENSES 

Distribuidor:  AUTERI  y  CIA. 
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Cartas  detenidas  I  TRIBUNA 

U  \«  f »  II  L  ú  «  n/rr  .  .  i  4i  a 


En  U»  sucursal  local  de  Co¬ 
rreo»  w  I rallan  detenidas,  por 
eohir  los  domicilios  fuera  de 
radio  de  distribución  o  ®er 
deíiconocldos  los  receptores  en 
la  dirección  consignada,  cor¬ 
tes  certificadas  dirigidas  a 
nombres  de  Ovidio  Almlrón. 
Mercedes  ArzftVe,  Horacio  Al- 
varez,  justo  AscaJHn,  Juan  Ab- 
baite,  María  Jorgcllna  Cuñe¬ 
te  de  Agout borde,  Carlos  Bay- 
gorrla,  E-mllcc  Pérez  de  Barba 
Raúl  Baldlvares.  María  Cora- 
11  do  Bonificación.  Héctor  Ma¬ 
rio  Buceta.  Miguel  Angel  Bur¬ 
gos,  Luis  Armando  Cabrera, 
Roque  Conté  «dos  piezas),  Ro¬ 
berto  Dirazar,  Héctor  José  Co¬ 
tela,  DeLaude  <C.  Muñoz  1950). 
Jiiclnta  Duarte.  Olga  B.  de 
Díaz  Miguel  Angel  de  Laz- 
zer,  Osvaldo  Fernández.  Ann 
Jane  H.  de  Femánckv.  Luis 
Gómez.  Lorenzo  González,  Car¬ 
los  Rodolfo  García.  Juan  Gis- 
ler,  Elena  Herrera  de  Naito, 
H.iydéc  Ivasa,  Matilde  A.  Pa¬ 


tine*  Alfredo  Víctor  Micotio, 

>  liso  Míguiv.  Roberto  Ocar 
!  Núflez.  Cario»  Alberto  Ortlz. 
José  Daniel  Occhi,  Nelly  Pau¬ 
lo,  Albino  Pin,  8onL>  Pindáa, 
Emilio  Pollttt,  Daniel  Po«®e. 
Florencio  Píñero.  Angel  Pé¬ 
rez,  Hugo  Rubén  Pároli,  Al¬ 
berto  R  Quintero»  Eduardo 
Oscar  Rojas.  Enrique  Rocha. 
Alicia  Rivarola.  Oscar  Quinta- 
na,  Gladys  F  de  Sánchez,  Jo- 
veílna  M.  de  Sosa.  Lita  D.  de 
Sánchez,  Juan  José  Salguero,  ! 
Graciela  G.  de  Treplcchio.  Lt-  ! 
llana  Teuly,  Atílio  Trejo,  Al¬ 
berto  S.  vcrino  Vicente.  Enrt-  ¡ 
que  Bautista  Vlviani.  Murió 
Prodauin  y  Varela,  HermengU- 
da  de  villamayor  Alberto 
VUlarreal.  Lebta  Velázquez, 
Carlos  Alberto  VUleg.i«,  presi¬ 
dente  de  la  cooperativa  de  Vi¬ 
vienda  y  Consumo  Obrera  Po¬ 
pular.  Barrios  Unidos  del  Nor- 
i-  1  te. 

Asimismo  hay  cartas  ‘expre¬ 
so’’.  a  nombres  de  Roberto  Bar- 
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Un  de  Karlan.  Héctor  Walter  ,  bierL  Fermín  Coiota,  Ju- 
López.  José  Roberto  López  A-  ¡  lio  César  Fritz.  Nlkia  Estbex 
mérlco  Latapie,  Norberto  L.  de  Frías.  Viviana  González, 
Liempie  José  Oscar  Juárez,  Héctor  Emilio  Galli,  Manuela  - 
Esther  Gavazza.  Pedro  Mar-  t  S  de  Labat.  Isabel  C.  de  Mar-  \  , 
tin  Maidana,  Luis  Raúl  Mar-  tinez.  y  Ricardo  Sauer.  .  | 


Boletas  por 
infracciones 
en  el  tránsito 


Plan  Alborada: 
oferta  de  tierra 
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La  PoUcía  Municipal  de 
Tránsito  informó  de  la  con¬ 
fección  de  boletas  por  infrac¬ 
ciones  a  Blanco  Sánchez  Ro¬ 
mán.  por  estacionar  en  lugares 
prohibidos:  a  Néstor  Rossl  por 
estacionar  en  lugares  prohibi¬ 
dos;  a  Teodoro  Orden.,  por  es¬ 
tacionar  en  lugares  prohibidos; 
a  Solveri  C.,  por  estacionar  <¿n 
lugares  prohibidos;  a  Rubén 
Alfcozo.  por  falta  de  registro 
de  conductor;  a  María  G.  de 
Gregorinl.  por  falta  del  último 
recibo  de  chapa  patente:  a  E- 
duardo  Luengas,  por  falta  de 
registro  de  conductor;  a  Sera¬ 
fina  Urrutia.  por  falta  de  una 
chapa  patente;  a  Ricardo  José 
Ciani,  por  no  tener  actualizado 
el  domicilio  real  en  la  licen¬ 
cia;  a  María  Isabel  Splnella, 
por  falta  de  registro  de  con¬ 
ductor;  a  Carlos  Horacio  Ga¬ 
lli,  por  falta  de  registro  de  con¬ 
ductor;  a  Aníbal  Grlgera.  por 
falta  de  registro  de  conduc¬ 
tor;  a  Teresa  Hese,  por  esta¬ 
cionar  en  lugares  prohibidos; 
a  Alfredo  Palay,  por  estacionar 
en  lugares  prohibidos  y  falta  de 
registro  de  conductor;  a  Félix 
Echeverría,  por  falta  del  últi¬ 
mo  recibo  patente;  a  Américo 
i  M  Smith.  por  no  respetar  lu- 
I  ces  de  semáforo;  a  Daniel  Cal- 
I  vo.  por  estacionar  en  lugares 
¡  orohlbidos;  a  Rodolfo  R.  Cas- 
treje.  por  estacionar  en  lugares 
prohibidos;  a  Oscar  García,  poi* 

I  falta  de  registro  de  conductor 
y  documentación  del  automo¬ 
tor:  a  Alejandro  Ostertag.  por 
estacionar  en  lugares  prohibi¬ 
dos;  a  Roberto  Candía,  por 
falta  de  registro  de  conductor 
y  del  último  recibo  chapa  pa¬ 
tente;  a  Norberto  Castro,  por 
transitar  en  contramano;  a 
Romeo  Enrique  pcnnachioni. 
por  no  respetar  luces  de  semá¬ 
foros;  a  Jorge  Ochoteco,  por  no 
respetar  luces  de  semáforos;  a 
Angel  Gómez,  por  estacionar  en 
lugares  prohibidos;  a  Raúl  Ga- 
larza.  por  falta  de  registro  de 
conductor  y  estacionar  en  luga¬ 
res  prohibidos. 


En  la  vípera  se  abrieron  en 
la  Munic -pandad  las  propues¬ 
tas  presentadas  en  la  licitación 
pública  para  la  adquisición  de 
tierras  donde  levantar  las  500 
casas  del  Plan  Alborada  que  se 
ejecutara  en  Olavarria.  Hubo 
seis  propuestas,  que  son  las  si¬ 
guientes: 

Sobre  N9  1:  propuesta  del 
señor  Antonio  Mosutto:  Cir¬ 
cunscripción  2da..  sección  F; 
chacra  545.  con  una  superficie 
92.748  m2.  Precio:  %  ley  18.188 
40  000,  la  Ha.  Forma  de  pago: 
10  0|0  a  la  firma  del  boleto, 
dentro  de  les  cinco  dias  de  a- 
ceptada  la  propuesta;  40  0(0  al 
escriturar  dentro  de  los  i 
venta  días.  Saldo  a  dos  años 
de  plazo  a  interés  banca  no 
08  o¡oi. 

Mantenim.ento  de  oferta: 
treinta  dias  a  contar  de  la  fe¬ 
cha  de  apertura  de  la  pro¬ 
puesta.  Posesión  inmediata. 
Para  el  caso  que  la  Munici¬ 
palidad  necesitare  una  superfi¬ 
cie  mayor,  ofrezco  como  com¬ 
plemento  de  la  primera  ura 
lindera  de  114.888  m2.  en  las 
mismas  condiciones  que  la  an¬ 
terior  oferta,  que  deberá  ser 
tenida  en  cuenta  libre  de  co¬ 
da  mejora. 


Dra.  SONIA  RONDAN  CORTES 
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Sobre  N9  2:  Propuesta  del  se¬ 
ñor  Salvador  Librandi:  Circuns 
cripción  2da. ,  sección  F;  cha¬ 
cra  520;  parcela  2  a.  Valor, 
pesos  ley  18.188,  33.000  la  Ha 
libre  de  toda  mejora.  Superfi¬ 
cie  16  has.  32  áreas;  20  cenri- 
áreas.  Forma  de  pago:  10  o¡o 

la  firma  del  boleto;  40  o[o 
al  escriturar  dentro  de  ¡os  no¬ 
venta  días.  Habiéndose  inte¬ 
grado  el  50  o,o  del  total,  se  da¬ 
rá  posesión.  El  50  o¡o  restan¬ 
te  a  un  año  de  plazo  con  e* 
24  o¡o  de  Interés  anual,  paga¬ 
dero  por  semestre  adelantado. 
Mantenimiento  de  oferta:  treui 
ta  días  al  contar  de  la  fecha. 
Observación:  En  caso  de  ser 

aceptada  la  oferta  las  t  érras 
se  entregarán  libre  de  meleras. 

Sobre  N9  3:  Oferta  de  la  Sra. 
María  Martínez  de  Wagner: 
fracción  de  la  chacra  641.  so¬ 
bre  Avda.  de  Circunvalación. 
Superficie  20  Has.,  al  precio  de 
$  25.000  la  Ha.  Condiciones  de 
venta:  Contado  30  oío;  30  o¡o  a 
un  año  de  plazo  sin  interés  y 
40  o  o  a  dos  años  de  plazo  con 
interés  banca  rio 

Sobre  N9  4:  Oferta  del  se¬ 
ñor  Ricardo  Enrique  Falabella. 
Fracción  2da.  de  la  chacra  469; 
con  una  superficie  de  19  Has 


la  siguiente  forma  de  pago.  10 
o¡o  a  cuenta  de  precio  en  el 
momento  de  cerrar  la  opera¬ 
ción;  40  o,o  a  los  se.s  meses  y 
saldo  del  50  o;o  al  año.  siem¬ 
pre  a  contar  de  la  misma  fe¬ 
cha  para  los  tres  pagos,  sin 
intereses.  En  el  precio  se  in¬ 
cluyen  todas  las  mejoras  exis¬ 
tentes.  Esta  oferta  es  valida 
por  el  plazo  de  30  días  a  par¬ 
tir  de  la  fecha. 

Sobre  N9  5:  Oferta  que  sus¬ 
criben  Manuel  Pedro  Bstévez  y 
Juan  María  Batévez  por  si  y 
en  representación  de  sus  ue.- 
manos  Daniel  Mar  o,  Rogelio 
Victorio  y  Orlando  Rene  Esté- 
vez.  Of rocen  la  chacra  N9  566. 
según  los  siguientes  datos  ca¬ 
tastrales:  Circunscripción  2da. 
sección  F,  chacra  566  ;  606.20 
metros  de  frente  sobre  Avda. 
PellegTini  por  400  metros  de 
fondo.  Precio  de  venta  20.000 
pesos  ley  18.188  la  Ha.  Condi¬ 
ciones  de  pago:  10  oio  a  la  a- 
ceptación  de  la  oferta  y  den¬ 
tro  de  los  sesenta  días  a  regir 
de  esta  fecha;  un  40  ojo  mas 
al  otorgarse  la  posesión,  o  a 
los  180  días  de  la  aceptación 
de  compra,  y  el  saldo  del  50 
o  o  restante,  a  un  año  de  pla¬ 
zo  con  interés  bancario  paga¬ 
dero  por  trimestres  anticipa¬ 
dos.  Observación:  La  escritu¬ 
ra  traslativa  de  dominio  se  o- 
torgaria  ante  el  registro  del 
escribano  don  Edgard  J  Mo¬ 
ro. 
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Sobre  N9  6:  Propuesta  de 
Falabella  Hnos.:  Se  trata  de 
trescientos  treinta  y  ocho  lotes 
de  la  chacra  491  (ex-feria  Fa¬ 
labella).  Precio:  S  ley  18.188. 
25.000  cada  uno.  pagaderos  de 
la  siguiente  forma:  10  o'o  a 
cuenta  de  precio  al  cerrar  la 
operación:  40  ojo  a  los  seis 
meses  de  la  misma  fecha,  y  el 
saldo  restante  del  50  o'o  al  a- 
ño.  Se  deja  expresa  constan¬ 
cia  que  parte  de  los  lotes  ofre¬ 
cidos  se  encuentran  en  trámi¬ 
te  sucesorio,  por  fallecimiento 
de  la  Sra.  María  Angélica  Ro- 
sovich  de  Falabella.  Si  el  mis¬ 
mo  no  se  encontrara  finiquita¬ 
do  dentro  del  año  convenido,  y 
ello  fuera  motivo  de  la  demora 
de  la  escritura  traslativa  de 
dominio,  la  Municipalidad  que¬ 
da  exim’da  del  pago  del  últi¬ 
mo  50  ojo  mencionado  hasta 
tanto  se  pueda  escriturar.  Pla¬ 
zo  de  oferta  30  días  a  contar 
des**  la  fecha.  Observación:  a 
los  338  lotes  indicados  se  de¬ 
ben  agregar  otros  doce  con  lo 
que  totalizan  350  lotes  Estos 
últimos  se  encuentran  ubica- 
39  áreas,  98  centiáreas.  Precio  dos  con  frente  sobre  Avda 
$  ley  18.188  .  250.009  la  Ha.  oon  Prlnglos  y  calles  96  y  98. 
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Dr.  Horacio  J. 
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ABOGADO 
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Dr.  Carlos  Alberto 
Balcaneras 

ABOGADO 
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Dr.  Juan  César 
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Z  Estudio  Jurídico 
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f  JULIO  Hr.CJ.OR  ALEM 
Z  CARLOS  ROBERTO 

i.  ALEM 

l  ABOGADOS 

|  Alai  na  2631  T.  E.  20151 

I  Dr.  Roberto  José 
De  Bellis 

I  ABOGADO 

l  Eapaña  2525  T.  E.  23158 

Abogados 

I  DR.  RAl’L  O.  PASTOR 

-  DR.  GUILLERMO  A. 

-  LOPE/ 

-  DR.  JULIO  E.  Z ABALA 

-  Hornos  3344  —  T  E.  22859 

-  Dr.  Osvaldo  César 

:  Poggi 

I  ABOGADO 

-  BHgrano  y  La  va  lie 

*  T.  E  22073 

Dra.  Leticia 
El  Bacha 

Z  ABOGADA 
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z  T  E.  20621 

Dr  Jorge  L 
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abogado 
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r  abogado 
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Estudio  Jurídico 
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ABOGADOS 

Alslna  2937  T.  fc.  20977  ! 

Dr.  Carlos  Antonio  I 
Platino 

ABOGADO  [ 

Moreno  2423  TE.  24149  [ 

Dr.  Adolfo  Rocha  - 
Campos 

ABOGADO  Z 

Alslna  28oJ  T.  E.  22085 

Dr.  Saturnino  | 
Beltrán  Saparrat  | 

ABOGADO  Z 

Grai.  Paa  2856  T.  E.  2371*  I 

Dr.  R.  Stéfano  (h)  ¿ 

ABOGADO  ¿ 

Vie.  López  >837  T.  E.  216*91  f 

Dr.  Carlos  Alberto  ¿ 
Moreno  H 

ABOGADO  ¿ 

Colllnel  2733  T.  E.  21632  ; 

Dr.  José  María  f 

Torres  1 

ABOGADO  é 
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Nellv  Mabel  Cura 

ABOGADA 

Sargento  Cabral  3318 
ler.  piso  —  T.  E.  2220 


INFORM  LOCAL 


MISAS 

Alejandro  Rossi 

Con  motivo  de  cumplirse  «1 
primer  m06  del  fallecimiento 
del  señor  Alejandro  Rossi.  sus 
familiares  harán  oficial-  el  jue¬ 
ves  a  las  19.  una  misa  en  »a 
iglesia  San  José. 

Maroelo  Torcuato  Larregina 

En  la  iglesia  de  Monte  Vig- 
giano,  mañana  a  las  19.  será 
oficiada  una  misa  por  el  eter¬ 
no  descanso  del  señor  Marcelo 
Torcuato  Larrcgina.  encargada 
por  sus  familiares,  al  cumplir¬ 
se  el  cuarto  mes  de  su  falle 
cimiento. 
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GESTION  PARA 
NUEVO  BARRIO 


El  Intendente  Municipal  reci¬ 
birá  esta  semana  a  represen¬ 
tantes  de  la  Asociación  de  Pe¬ 
riodistas  de  Olavarría.  de  le 
Asociación  Argentina  de  Te¬ 
legrafistas.  Radiotelegrafistas 
y  Afines  (AATRA).  del  Sindi¬ 
cato  Argentino  de  Locutores 


★  Nacimientos 

Laura  Pao  La 

El  hogar  de  los  esposas  Al-  ¡ 
cides  Sarlingo-Ma  el  Teresa 
Torres,  se  ha  visto  alegrado 
con  el  advenimiento  de  una 
nemta.  Que  responderá  a  los 
nombres  de  Laura  Paola. 

La  feliz  mamá  y  la  pequeña 
se  encuentran  bien,  siendo  a- 
sistidas  en  la  Clínica  Modelo.  | 
por  la  doctora  Norma  Silva. 

Valeria  Ivon 

A  los  nombres  de  Valeria 
Ivon,  responderá  la  pepena 
que  hj  llegado  para  alegría 
del  hogar  que  integian  los  es¬ 
posos  Roberto  Luis  Ira- ;i bal  - 
Elida  Aida  Salías. 

Tanto  la  mamá  como  la  re¬ 
cién  llegada  gozan  ele  buena  ! 
salud  siendo  atendidas  en  Ja 
Clinicj  Modelo  por  la  docto¬ 
ra  Norma  Silva. 


Dr.  Atilio  Mario 
Gregorini 

ABOGADO 

Hornos  ‘2725  T.  E.  23304 

Dr.  Dalton  A. 
Jáuregui 

ABOGADO 

Dorrego  2658  T.  E.  20567 

Dr.  Dante  R. 
Laguardia 

ABOGADO 

Vte.  uópe*  >623  T.  E.  24077  f 

Dr.  Juan  Angel 
Lohidoy 

ABOGADO 

Bel  grano  2880  -  ler.  Piso 
T.  E.  22006 

Dr.  Roberto  José 
Lalanne 

ABOGADO 
Cnel.  Suárez  2924 
T.  E.  20820 

Dr.  Jorge  Justino 
Navar 

ABOGADO 

Belgrano  2743  T.  E.  23432 

Salvador  Alberto 
Nasello 

ABOGADO 

Dorrego  2944  T.  E.  23969 

Dra.  María  del  Pilar 
Núñez  de  Marconi  : 

ABOGADA 
Agilitar  1080 

Dr.  José  Dámaso 
Tirador  Arce 

ABOGADO 

Gral.  Paz  2048  T.  E.  22352  - 

Dr.  Mario  D. 

Gubitosi  l 

ahogado 
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T  E.  22090  h 


COLECTA  mas 
POK  MENOS 


Interinatos  y  su- 
plencias  en  la 
ENET  No.  1 

La  Dirección  de  la  ENET  N9 
1  "Luciano  Portabat*  lleva  a 
conocimiento  de  Jes  interesa¬ 
dos.  que  hasta  el  31  de  octubre 
se  encuentra  abierta  ia  ins¬ 
cripción  para  aspirar  a  interi¬ 
natos  y  suplencias  para  e.  cur¬ 
so  lectivo  1975 

Laa  solicitudes  de  inscrip¬ 
ción,  como  también  la*  instruc¬ 
ciones.  deben  ser  requeridas  en 
la  Secretaria  del  establtei- 
miento  en  el  norario  de  8.30  a 
J2.30.  tcd's  los  días  hábiles. 

*  REGISTRO 
DE  INGRESO 

Inspección  Técnica  de  Espe¬ 
cialidad.  Zona  9-2,  con  sede  en 
España  2962.  mí  orina  que  se 
ha  ab.erto  un  registro  c  inpie- 
mentario  de  ingreso  a  la  Di- 
recc  ón  de  Ps  cologia  para  ei 
cargo,  de  asistente  educac  onaJ  ! 
en  registro  A  B-i  y  B-2.  El 
mismo  se  mantendrá  ios  días 
4.  5  y  6  del  corriente  mes  en  1 
horario  de  15  30  a  i7>o 


(SAL»;  del  Sindicato  Unico  de 
Trabajadores  de  Espectáculos 
Públicos  (SUTEP)  y  de  la  Fe¬ 
deración  Argentina  de  Traba¬ 
jadores  de  Imprenta  (FATI>. 
rama  diario. 

La  misma  tendrá  lugar  a 
las  19  en  el  Palacio  Municipal 
y  el  doctor  Raúl  Omar  Pastor 
dialogará  con  los  visitantes 
<todo6  ellos  relacionados  den¬ 
tro  de  sus  actividades  con  si 
periodismo  oral  o  escrito),  so¬ 
bre  un  proyecto  de  viviendas 
individuales  que  tuvo  su  ori¬ 
gen  en  conversaciones  entre  di¬ 
rectivos  de  AATRA  y  de  la  A- 
sociación  de  Periodistas  de  O- 
lavarría. 


Participación  del 
Dr.  Dante  Améndola 
en  Congreso  Mundial 

Se  halla  ausente  de  nue*» 
tra  ciudad  el  Dr.  Dante  R  a- 
méndola  por  concurrir  en  es¬ 
tos  dias  ai  Congreso  Mundial 
de  Cardiología  que  se  re«iiaa 
en  Buenos  Aires,  basta  ci  s4» 
b»do  7  del  corriente. 

El  profesional  es  cspeciali*» 
ta  diplomado  en  cardiología, 
miemoro  de  la  Sociedad  ajw 
gen  tina  de  Cardiología  y  caí- 
diólogo  del  PoHclimco  rerro- 
viark)  de  nuestra  ciudad. 


Reelección  de 
autoridades  en 
Sociedad  Libauesa 


Charla  para  alumnos 
y  padres  en  la  Esc. 
No.  32,  el  viertes 


E4  equipo  de  Asistentes  de 
Dirección  de  Psicología  de  a 
Escuela  N*  32.  auspicia  un3 
charla  pora  alumnos  de  sépti¬ 
mo  grado  y  sus  podres. 


Se  efectuó  el  domingo  la  a* 
sambiea  de  La  Sociedad  Liba- 
nesa  de  S.  M..  para  comiera* 
¡  ‘°s  resultados  ael  ultuno  ejer¬ 
cido.  Aprobado  el  contenido 
de  la  memoria  y  balance,  al 
pasarse  a  ia  designación  da 
nuevos  miembros  de  la  C.  D_ 
se  ree Ligio  a  cuantos  termln»! 

sus  mandatos;  Bruiqu# 
Abdala.  Ju,a  Carlos  Alem.  An¬ 
tonio  Abdala  y  José  Ende  re. 


Estará  a  cargo  del  profesor  : 
Ramón  Mendoza,  regente  de 
Estudios  Té  nicas  de  ia  Escuela 
Nacional  de  Educación  Técnica  i 
N9  1  “Luciano  Portabat’  y  se 
llevará  a  cabo  a  partir  de  las 
16.  e.  viernes  6  en  el  local  de  la 
Es  ueia. 

Constituye  esta  charla  un 
complemento  de  suma  impor¬ 
tancia  en  el  Píen  de  Crien ta- 
-  P-e  Vocac  onaL 


íi 


Bidé  y  Gainza 
S.E.C.P.A. 

l  Se  sello*  -  Traslados 

?  Nueva  dirección: 

|  Rivadavia  3273 

-  Nuevos  velatorios 

RIVADAVTA  rX9  y  TTH 


rei-i-  r  r  i  «  • 


La  parroquia  San  José  a- 
gradcce  al  periodismo  oral  y 
escrito  la  colaboración  pres- 
tada  p.  ra  la  campaña  de  ayu- 
¡  dar  a  las  dióoesis  menos  pu- 
:  dientes. 

-ste  agradecLnienio  es  e.\- 
;  tensivo  a  todos  los  fieles  de  la 
Parroquia,  notií icando  que  lo 
i  reca  dado  en  las  misas  ascien¬ 
de  a  la  suma  de  2.00 j  pesos 
ley.  superando  a  lo  del  a:. o  an¬ 
terior  en  un  103  o!o. 


Festival 
folklórico 
el  demingo 


El  dom  ngo  próximo,  en  el  sa¬ 
lón  de  La  Fraternidad,  en  Bo¬ 
lívar  3031.  se  llevará  a  cabo  ur. 
festival  folklórico  auspiciado 
por  la  delegación  local  de  la 
Unión  del  Personal  Civil  de 
la  Nación. 

También  se  amenizará  la 
reunión  con  entretenimientos 
para  niños  y  torneo  de  truco, 
mus  y  conga. 


ÍA  LLEGARON 

EL  GRAN  CAMBIO  —  POSTRES  y  BORKAC'HITOS 

EL  CHAJA  DORADO 

PiJ»4os  en  Rotiserías,  Despensas.  Restaurantes.  Pizzerias 

Señor  come- ci  ante:  si  todavía  no  lo  tiene  pídalo 
a  su  distribuidor  exclusivo 

AuíLkI  y  CiA. 

CHAC ABUCO  30xi  —  £\E.  — —  OLAVARRIA 


Florería 

IKIS 

de  Rubén  C.  Pistase. ) 

l'irtvuas  -  Palmas 
Servicio  nocturno 

DORREGO  3160  Ti  JJ747 


DESDE  1919  AL  SERVICIO- 
DE  LA  CONSTRUCCION 


CEMENTO  PORTIAND 


COMPAÑIA  ARGENTINA  OE  CEMENTO  POttLAND 

Doieau  111  -  Buenos  An*i  .  Sermreeto  991 
Rota  no  .  Fírme  as  en  SIERRAS  BAYAS  (Pro».  de 
8*.  Ají  04 j  |  PARANA  {Pi «».  de  Eetrt  Stoa> 


SISTEMA  NERVIOSO 

Dr  HECTOR 
A.  TIGR1 

ATIENDE  DE  JUEVES  A 
DOMINGO.  DE  16  A  21 
TURNOS  AL  T.E.  24360.  1 
MUTUALES 
BELGRANO  3245  i 


i  I  i  I  a  a  a  •  I 


I  IblHl"!'*,  |l  | 


|  Dra.  Graciela  Biar  I 
l  chi  de  Goenaga 

niños  | 

l  MAT.  NA C.  30.395  4 

j  r  MAT  PROV.  80,607  1 

Z  i 

¡  -  MORENO  2984  -  T  B.  J4806  g 
OLAVARRIA 


II  «  I  I  M1 


EMPRESA 
MENDEZ 

Ambulancia  -  Traslado» 

COCHERIA 
:  LA  MODERNA  , 

-  Vte.  López  y  Sgto.  CabraJ 
T.  E.:  25142  Oiavama 
Suc.  Hinojo  T.  K:  68 

Félix  Reñir iguea 


m 

CLAVELES” 


NEC  OCREA  ; 
T.  E.  .*9965 


CARMELO  BLAN-  ? 
DO  e  HIJOS  S  A  ! 

Ambulancias  -  Tnwjac 
JOCHERLA  DEL 
PUEBLO* 

Bo  igrano  y  España 
TE  20631  -  Olavarría 
ENTRE  RI06  940 
T.E  394000 
BUENOS  AIRÍP» 


w 


NCLJDA  PIROLA  BUkStIOLI 
Vhujiw  —  hNtuterapñ  —  Oadi 
2  UMroaonJdo  —  Tracción 

-  ConeaPiHe  a  |M»rtir  de  la*  1*  ha.  en  Rivadav^i 


Placas  ^  f  í 

f lORf  RCS  ^  ~  P 

JAROINCRAS  ^  I  i 

iímm 

Independenvio  2IAR 
t  (.  2MJO 


Falles  JudiciVcs 


Diversas  condenas 
por  delitos  varios 


Dos  qulnieleros  presos  Importante 

,  . ... i-ii/w,  nn  iv>i<muio  y  Junln,  I  ® 


AZUL  «Especial  pira  TR1  - 
■UNA'.—  Los  hermanos  Her¬ 
nán  t'rncsto  y  Ramón  Horacio 
Molina.  «*1  dio  8  do  agosto  del 
año  posado  penetraron  al  es¬ 
critorio  del  corralón  de  made¬ 
ros  d.'l  señor  Edgardo  Rene 
Fónthot,  sito  en  las  calles 
Hnm  -crio  l<*  y  Ijivallo  de  es- 
L«  ciudad,  apoderándose  de 
dinero  en  cf.-ctivo  y  mercade¬ 
res  Con  diferencia  de  pocos 
días  hicieron  lo  propio  en  la 
sede  del  Club  Chacarita  Jú¬ 
niora.  llevándose  del  bar.  be¬ 
bidas.  c  ;fUTÍUo6.  inasilas,  etc.. 
v  un¡i  pelota  d<-  fútbol.  Asi¬ 
mismo  entraron  en  el  local  do 
b*  Cooperativa  Agropecuaria 
de  AzuL  sita  en  Avenida 
Pinaza  N°  1496.  sus  tía  yendo 
diversas  mercaderías  y  ropas- 
de  empleadas  del  lugar;  ••visi¬ 
tando  :i  demas  la  wismria 
•*Ona  a"  ubicada  en  San 
M:  ¡tin  entre  Lavalle  y  Cane¬ 
vá.  donde  se  apropiaron  de  un 
tocadiscos  y  bebestibles.  Fi¬ 
nalmente  del  taller  del  señor 
José  Arpala,  sita  en  Hum  er- 
to  y  Leyna.  del  escritorio  se 
llevaron  cierta  cantidad  de  di¬ 
nero  y  un  revólver. 

Su  accionar  delictivo  opor- 
tun  mente  fue  descubierto  por 
te  Policía,  que  secuestró  la 


Personal  del  servicio  de  ca¬ 
lles  de  la  cómbenla  local.  a 
cargo  del  «oficial  Vllela  «atuvo 
activo  ayer  en  «a  ro  presión  del 
.luego  de  quiniela  A  laa  12, JO 
hora*  pixjeedló  a  la  detención 
de  Néstor  Francisco  Ocarta,  ar¬ 
gentino.  cié  49  años,  domiciliado 
en  Pr ingles  2307.  comerciante, 
que  eatA  catalogado  corno  le¬ 


vantador  del  juoro  prohibido, 
a  quien  se  le  secuestraren  ele 
montos  probatorio*  de  su  acti¬ 
vidad.  dinero  producto  de  Ju¬ 
gadas  y  anotaciones  le\ anu¬ 
das. 


I  pública,  en  Be  Igrano  y  Junln. 
I  iue  detenido  Santiago  Rubén 
Fíitinlga*.  do  34  afVw.  Jornale- 


ro, 


L*  poheia  de  Sierra  Cih 
9  cargo  del  ofkuaJ  don  Al  tre- 


asado,  domiciliado  >  n  Co-  ¡  Vo(fB  e*tá  mveahgando  activa 


Posteriormente 

aproximadamente. 


las  20. .10. 
■n  *a  via 


lón  1171.  también  catalogado 
como  levantador  de  quiniela, 
secuestrándoaele  loa  clasico*  e- 
lemcntoa  probatorio»,  e*  decir, 
¡as  anotaciones  y  el  dinero  pro¬ 
ducto  de  Jugadas  levantada*. 


mente  un  importante  robo  per- 
pet rado  en  esa  k> ralldad  dal 
¡  cual  fueron  víctimas  trabaja¬ 
dores  que  residen  *íli. 


Hrctor  Alfredo  Ralquinta  el 
d¡a  10  de  diciembre  del  ano 
1973.  siendo  las  1:'  horas,  11c- 
¡  go  hasta  l.i  finen  ubicada  en  1 
las  calles  Almafuertc  y  Caz» -  | 
nave  Mirando  do  l¡i  localidad  ¡ 
de  Tapalqué.  domicilio  de  los  ¡ 
padres  de  su  esposa  Stella  Ma¬ 
ris  Bacán,  donde  se  entrevis-  | 
tó  con  ésta,  de  quien  se  ho¬ 
llaba  separado  por  divergen¬ 
cias  conyugales.  En  esa  oca-  . 
sion  le  solicitó  a  su  mujer  vol-  - 
ver  .<  convivir  juntos,  lo  qui¬ 
no  aceptó  aquella,  invitándola  - 
entonces  a  que  lo  acompañara 
hasta  la  vereda  del  lugar  Alli 
fue  entonces  que  Bnlqulntá  sa¬ 
có  a  relucir  un  revólver  cali¬ 
bre  22  milímetros  con  el  cual 
descerrajó  varios  disparos  a 
Stella  Maris.  hiriéndola  de 
gravedad,  para  enseguida  lle¬ 
varse  el  arma  a  la  cabera  y 
efectuarse  un  disparo,  quedan¬ 
do  ambos  tendidos  en  el  suc¬ 
io. 

Auxiliados  que  fueron,  la 
mujer  debió  ser  sometida  a 
una  intervención  quir  rgica 
salvandoseli-  la  vida,  mientras 
que  la  b:.la  que  ingresó  a  la 
cabeza  de  Balquinta  no  le  al¬ 
canzó  el  cráneo,  quedando 


lina  escuela  de  capacitación 
obrera  que  no  funciona 


Preparativo!  i*1' 
sábado  se  h  /A 


El  19  del  mes  pasado  se 
procedió  a  la  inauguración 
simbólica  de  una  escuela  de 
Capacitación  Obrera  en  nues¬ 
tra  ciudad,  hecho  que  se  e- 
fectuó  en  dependencias  del 
Corralón  Municipal,  manifes¬ 
tándose  en  la  oportunidad 
que  dicha  escue,a  comenzarte 
a  funcionar  a  pleno  en  sus  4 
divisiones:  electricidad,  plo¬ 
mería,  carpintería  y  albañi- 
lería.  en  salones  del  Hogar 
Sarciat,  el  lunes  siguiente 
Para  ello,  la  Municipalidad 
que  era  la  tutora  de  la  nueva 
escuela,  debía  proceder  a  a- 
yudar  a  la  habilitación  de  las 


gar,  lo  que  por  cierto  no  cum¬ 
plió,  debiendo  hacerse  cargo 
de  dicha  tarea  los  profesores 
que  iban  a  desempeñar  la 
función  de  capacitar  a  tra¬ 
bajadores  en  las  especialida¬ 
des  enumeradas.  Se  logró  la 
habilitación  y  la  concurren¬ 
cia  de  alumnos  llega  en  la  ac¬ 
tualidad  a  algo  más  de  50 
personas.  Pero  lo  lamentable 
de  todo  ésto,  es  que  hasta 
ahora  no  se  ha  obtenido  que 
la  Municipalidad  a  quten  co¬ 
rresponde.  provea  a  la  escue¬ 
la,  del  material  y  herramien¬ 
tas  elementales  para  que  el 


”  futuras  aulas  en  el  citado  Ho-  alumnado  pueda  sacar  algún  a  clases. 


beneficio  de  sus  asistencia*  a 
clases.  Sabemos  de  que  sería 
gravoso  para  el  ente  encar¬ 
gado  de  ello  de  proveer  todo 
lo  indispensable,  pero  se  nos 
ocurre  que  hay  una  falencia 
total,  ya  que  ni  las  herra¬ 
mientas  y  materiales  mis 
imprescindibles  y  menos  costo 
sos  han  «ido  entregados.  Es¬ 
peremos  que  lo  manifestado 
en  la  inauguración  simbólica 
y  los  propósitos  de  la  crea¬ 
ción  y  funcionamiento  de  la 
escuela  no  se  vean  desvaneci¬ 
dos.  privando  a  quienes  con 
deseos  de  capacitarse,  hacen 
el  sacrificio  diario  de  asistir 


I  En  el  local  ferias  de  la  So- 
-  ciedad  Rural  de  Olavarna.  se 
"  realizan  lo*  trabajos  finales 
1  para  poner  en  las  mejores  con-  1 
dteíones  ese  predio,  que  desde  I 
el  sabado  comenzará  a  vivir  1» 
fie-* ta,  grande  que  permite  ob-  cíales 
servar  el  poderío  olavarriense,  ,  firmaron**  9 
a  través  de  la  muestra  indus-  j  lo* 
trial  y  comercial  y  que  llegará  ;  ción.  lo  jj 
a  su  punto  culminante  con  la  !  próximo,  j 
exposición  de  ganadería,  que  j  aión  i 


mayoría  de  los  efectos  sus-  j  íojada  en  zonas  blandas 


del 


traídos,  en  una  habitación  del 
Hotel  -Rural''  de  esta  ciudad, 
donde  los  Molina  se  hospe¬ 
daban  y  dond<-  ingresaban  el 
producto  de  sus  actividades  al 
tn  raen  de  la  ley  en  horas  de 
la  noche. 

Cabe  agregar  que  Hernán 
Ernesto  Molina,  en  la  locali¬ 
dad  de  Juárez,  cometió  tres 
becl  as  delictivos  más  en  per- 
Ju  rio  de  la  tienda  “Sports- 
tren  ”,  retirando  diversas  ro¬ 
pas  de  vestir,  juntamente  con 
Bubón  Feliciano  Guevara,  y 
después  oon  un  menor  fue  a 
otra  tienda.  “Los  Nuevos",  y 
al  comercio  de  Delfor  Martín 
Irouleguy.  donde  apoderóse  de 
varias  mercaderías,  como  tam¬ 
bién  de  4  carabinas.  que  en¬ 
trego  ;•  Ignacio  Fortunato 
Romero,  que  luego  las  vendió 
en  su  provecho. 

Todos  fueren  procesados 
y  haoe  pocos  dias  el  doctor 
Hohl  dictó  sentencia  en  el  ca¬ 
so.  condenando  u  los  Molina, 
como  auton-s  de  hurto  califi¬ 
cado  reiterado,  robos  califica¬ 
dos  reiterados  < cinco»  y  rolo, 
a  la  pena  de  cinco  años  de 
prisión,  a  cada  uno.:  a  Rome¬ 
ro  por  encubrimiento,  a  un 
mes  de  prisión,  en  suspenso  y 
a  Ou'-vara.  por  hurto  c;«liiica- 
do  a  un  año  y  un  mes  de  i- 
guíd  pena,  también  en  sus¬ 
penso. 


parietal  derecho. 

!  La  Policía,  que  tomó  in- 
j  tervención  en  ej  caso,  procesó 
;  a  B-i lquinta.  con  intervención 
del  juez  Penal  de  nuestra  ciu¬ 
dad.  doctor  Alberto  R.  Hohl. 
|  quien  en  reciente  sentencia 
condenó  al  autor  del  episodio 
.  la  pena  de  3  años  de  pri¬ 
sión,  como  autor  de  lesiones 
¡  graves  calificadas. 


PRODE 


Un  reoarto  para  no  despreciar: 
tarjetas  y  $  390  millones  cada 


dos 

una 


este  año  supera  en  número  y 
calidad  de  cabañas  a  las  últi¬ 
mas  ediciones. 

Es  que  año  a  año  lo*  direc-  l 
tivos  de  la  Sociedad  Rurai  re-  I  * 
doblan  sus  esfuerzos  para  pre-  f  - 
sentar  algo  distinto  a  la  verda-  | * 
dera  multitud  que  allá  3e  da  i  s 
cita. 

En  esta  ocasión  estará  como  | 
paso  principal  un  remodelado  \  i 
restaurante,  con  modernas  ins-  j  | 
t alacones,  calefacción  y  un  ,  | 
confort  que  no  se  encuentra  .  - 


parte  de  Mr  t 
Vaya  mí 

cordar 


BUENOS  AIRES.  3  (NA'.—  i  birán  nada  menos  que  380  mi¬ 
sólo  dos  tarjetas  sumaron  13  ¡  llones  597.900  pesos  moneda  na- 
puntos  en  la  jugada  116  del  ¡  cionaá.  cifra  que  desde  haoe 
PRODE  y  en  consecuencia  ca-  muchas  jugadas  no  se  daba  pa- 
da  uno  de  sus  poseedores  reci-  ¡  ra  los  ganadores. 


Ramón  Donato  Ortiz  y  Hu¬ 
go  Oscar  Salías  en  junio  d  l 

año  1972.  luego  de  forzar  una  _ 58l 

puerta  del  buffet  de]  club  Ra-  j  dar  paso  al  camión; 
cine  de  Olavarría  se  llevaron 
diversas  mercaderías.  Poste¬ 
riormente  Ortiz  sustrajo  a  Ca¬ 
talina  Q.  de  Cabrera,  en  Ce- 
jTito  Vk 

Otia  ocasión  Salías  le  llevó  a  - - 

la  señor.,  Norma  V.  de  VideU  El  8  de  diciembre  de  19,3 
de  Rufino  FaJ  2046  prendas  1  Ricardo  Angel  Bemtez  xeci<M 
del  hogar  y  de  Vestir  que  es-  !  en  pago  de  jornales  un  che- 


En  la  confluencia  de  las  ru¬ 
tas  superpuestas  226  76  y  <- -1  ca* 
mino  de  acceso  a  la  localidad 
de  Sienas  Bayas,  el  10  de  fe- 
!  brero  pasado.  Eddelmito  Juan 
Molinari.  con  un  automóvil  q' 
dirigía,  embistió  en  la  roton¬ 
da  del  lugar  a  un  camión  que 
se  dirigía  rumbo  a  dicha  loca¬ 
lidad,  e.  perimentando  lesiones 
el  nombrado  como  su  esposa 
Olea  Elvira  Sánchez,  una  hi¬ 
ja  11:,  mada  Gabriela  Cristina 
!  .  dos  menores  de  edad, 
i  Protesado  que  fue  Molinari, 
el  juez  antes  mencionado,  en 
■  sentencia,  le  acaba  de  conde- 
ur  a  la  pona  do  s  2  0  te?  de 
multa  y  un  año  de  mhabilita- 
1  ción  especial  par.,  conducir  au- 
i  tomotores.  ambas  en  suspen- 
!  so  como  autor  de  lesiones  cul- 
¡  posas.  En  su  fallo  el  doctoi 
Hohl  sostiene  que  “el  accionar 
de  Molinari  ha  sido  ünpruden- 
I  te.  al  no  adoptar  en  la  emei- 
i  penda  la  mínima  precaución. 
¡  que  el  caso  le  exigía,  y  QUr 
i  hubiera  sido  la  de  detener  la 
i  marcha  de  su  vehículo,  para 
xión;  tal  omi¬ 
sión  ha  sido  la  cau¿a  genera¬ 
dora  d«  l  evento, 
debe  responder 
pa 


YA  LLEGARON 


EL  GRAN  CAMBIO  —  POSTRES  y 


BORRACHITOS 


EL  CHAJA  DORADO 

Restaurantes.  Páimas 


Pídalos  en  Rotiserías,  Despensa! 

Señor  comerciante:  si  todavía  no  lo  tiene  pídalo 
a  su  distribuidor  exclusivo 


AUTERI  y  CIA. 

CHAC  ABUCO  3013  -  T  E.  25337  -  OL  AV  AR  RI  A 


por  lo  cual 
titulo  de  cui¬ 


taban  en  un  cordel  Además 
Oriiz  con  I/Uís  Horado  Maiia, 
•i  12  de  enero  dt  1974.  en  la 
despensa  de  Isabel  N.  de  Gon¬ 
zález,  sita  en  Juan  B  Justo 
8079,  siempre  de  Oluvarria. 
rompieron  el  vidrio  cíe  la  vi¬ 
trina  de  un  mostrador  va¬ 
luado  en  la  suma  de  $  50  mil 
mu.  En  fallo  del  doctor 
Uotii  reciente  se  condeno  a 
Orti/.  por  robo,  hurto  y  da.no, 
g  4  mes-  s  de  prisión,  en  sus¬ 
pensa,  que  ae  dio  por  com- 
poji0í4.tí  ue:  la  prisión  preven¬ 
tiva  qu-  sufriera,  ordenándose 
gu  inn**di»ta  líbertoo  desde 
unidad  Peiuvl  de  Azul  En 
cu  nto  a  Salía*  tuvo  3  mese* 
dt  pnaíoti,  en  suspenso,  como 
gutot  robo  y  iwrto,  en 


quv  al  portador  por  la  suma 
de  $  26  ley.  rubricado  por  el 
señor  Héctor  R.  Claudel  y  dos 
i  días  después  concurrió  a  la 

sucursal  local  del  Banco  de 

la  provincia  de  Buenos  Aires, 
a  los  fines  d«-  cobrar  el  docu¬ 
mento,  pero  lo  adulteró  con  su 


evi- 


puño  y  letra,  haciéndolo 
parecer  por  un  valor  de  pesos 
20.000  ley.  Ello  no  -Icanzó  a 
concretarlo,  dado  que  en  la 
entidad  crediticia  no  se  le 
bonó  el  mismo,  por  ser  e 
dente  la  falsificación 

Como  autor  de  tentativa  de 
estala  y  falsificación  de  docu¬ 
mentos  publico  en  un  pro¬ 
nunciamiento  del  magistrado 
que  nos  ocupa,  Benítez  tue 
condenado  a  la  pena  d,-  tí  me¬ 
ses  de  prisión,  en  suspenso. 


Cine  París 

(T.  E  23307) 

O 


H 


y 

DIA 


ULTIMO 

¡SO  SENSACIONAL  GRAN  EXITO! 

—  Tarde  16,45  —  Noche  21  hs. 
Falk  —  Lee  Graat 


Las  dos  tarjetas  ganadoras 
fueren  confeccionadas  en  las 
agencias  ubicadas  en  Hipólito 
Yrigoyen  690  de  la  localidad 
bonaerense  de  Pacheco  y  en  la 
de  Mitre  456  de  Tigre,  pero  no 
trascendieren  el  nombre  de  los 
favorecidos. 

Doce  puntos  sumaron  318 

participantes,  de  los  cuales  25 
de  éstos  cobrarán  doble  por 
haber  acertado  6in  utilizar  la 
apuesta  doble.  El  segundo  pre- 
!  medio  otorga  1.322.700  pesos 
moneda  nacional. 

De  esta  manera  los  ganado¬ 
res  se  agregan  a  la  lista  de 
,  suertudos”  que  reciben  un 

oremlo  verdaderamente  impor¬ 
tante. 

El  primer  “batacazo"  k>  dio 
el  paraguayo  Mercedes  Ne- 
,  grette.  quien  el  16  de  abril  de 

1972,  ganó  391  millones.  Luego 
en  mayo  del  72.  el  avicultor 
Norberto  Valentini,  se  adju-di- 

!  có  520  millones.  Bn  julio  de 

1973,  nuevamente  hubo  un  pre¬ 
mio  super-millonario.  Fueron 
660  millones  para  Rogelio  Ro¬ 
mero.  humilde  habitante  de 
Tigre  y  después  en  agosto  de  e- 
se  año.  Rodolfo  Gómez,  señale¬ 
ro  del  Ferrocarril  Roca,  vec.no 
de  La  Plata,  obtuvo  la  cifra  ré¬ 
cord  de  805  millones. 


Reunión  de  la  Re¬ 
gional  de  Sindica¬ 
tos  de  Prensa 


El  p* 

aula  Jt  , 
Uní  ven  ¡ 


i  civil 


-  El 


Ti  .  i  .  » 


AHORA  LOS  DOMINGOS 


Nuevamente  la  nómina  de 
ganadores  dei  PRODE  se  co¬ 
nocerá  los  dios  domingos.  Ello 
ocurrirá  desde  el  próximo  do¬ 
mingo,  y®  que  los  encuentros 
;  por  televisión,  volverán  a  ju- 
t  garse  los  días  viernes. 


Peter 


Rescate  por  un  muerto 


Estreno  policial  en  techmcolor 

Paul  Newman  —  Robert  Redford 


EL  GOLPE 


.asueno  aventu.as  en  teclm icolor 


MAYORES  $  10,00  MENORES  $  5,00 


CHOCADOS 

COMPRO 


MOTORES  USADOS 


“  CAJAS  DE  VELOCIDAD 


DIFERENCIALES 


.  Puertas  -  uardabarros 


EL  TABANO 


¿  INDEPENDENCIA  2iol 


Tuvo  lugar  en  Tres  Arroyos 
la  tercera  reunión  de  l;-  «e- 

rnoaal  Bonaerense  de  Suuü  | 
catos  de  Prensa.  P,rticlparon 
de  la  misma  representantes 
de  Azul.  Tandil.  Necoche*. 

Tres  Arroyos  y  Olavarna  tos 
aue  se  reunieron  en  la  sala  de 
convenciones  del  Hotel  Alf i  . 

Entre  los  asuntos  tratados, 
el  que  mereció  la  mayor  aten¬ 
ción  fue  el  rete  donado  con  un 
anteproyecto  para  una  jun¬ 
tarte  reg-ional  de  trabajadores 
de  prensa,  sin  dejar  de  reco¬ 
nocer  que  lo  ideal  sena  una 
paritaria  de  alcance  nacional. 

El  tema  fue  debatido  por  vu-  M 

rías  horas  contándose  oon  el 
atesoramiento  de  un  letrado  j 
de  Tres  Arroyos,  habiéndose  ;  i 

dispuesto  que  en  una  pr^- 
ma  reumon  que  tendrá  lugar  ^  ^ 
en  Azul  en  el  mes  octubio 
será  puesto  a  la  aprobación  de  Arger¡ 
los  representantes.  prevT«  con- 
sideración  de  cada  entidad  tTOy\ 
gremial  que  interviene  ^  ^  ■  DM 

redacción.  Posteriormente  el  d 

proyecto.  una  vez  aprobado,  lura> 
sera  redactado  con  los  a«re-  ^  ^ 
gados  que  surjan  de  las  deli-  j  desdi 
beraciones  en  otra  reunión  q  •  xiecei 
se  cumplirá  en  Olavanría  y  «  plaat— 
desde  donde  se  resolvería  el  I  dustrt 
pedido  de  la  formación  de  la  ¡ 
X>aritaria  regional  ante  las  au-  j 
toi'idadt*s  del  Münistorio  de 
Trabajo. 

Los  periodistas  de  Tres  Arro¬ 
yos.  a  los  que  se  unieron  di¬ 
rectivos  de  los  gremios  de  ¡ 
gráficos.  SUTEP  y  AATRA,  a-  J 
gasa  jaron  a  las  delegaciones 
visitantes  con  un  almuerao 
servido  en  un  lugar  tradiclo-  I 
nal  d,  Tres  Arroyos,  y  al  que  , 
asistieron  más  de  60  persona*»  | 
entre  ellas  el  Intendente  Mu¬ 
nicipal  de  es.-  ciudad  y  el  de-  i 
legado  del  Ministerio  dt-  Tra¬ 
bajo 

Además  se  realizaron  visitas 
de  cortesía  a  la  redacción  del  I 
diario  “La  Voz  del  Pueblo”  y 
a  Radio  Tros  Arroyos, 

Antes  de  finalizar  la  reunión 
regional  y  como  último  pun¬ 
to,  se  dio  a  conocer  uiu  de¬ 
claración  relacionada  con  las 
personas  que  ‘pro tendiendo  a- 
parecer  como  ejerciendo  va¬ 
reas  informativas  conspiran 
contra  la  jerarqulzación  de  la 
profesión’  ,  por  lo  que  se  aler¬ 
ta  a  los  periodistas  sobro  te 
acción  disolvente  de  esos  sen* 

I  do -proles tonales. 


da  la. 
lustrii 

prevü  - 
?* 
prind  ! 

Liai-a 

la  Ar 


del  i 


io  de  dinero  en  S.  Chica 


_^eutó  Jo* 
[  aiH'  expreso 
■i  di»  d<M 
JS.30  consrá- 
>  de  un*  1,a_ 
t  sita  en  lo 


sección  quintas  de  Sierra  Chi¬ 
ca.  desconocidos  le  habían  sus¬ 
traído  del  interior  do  un  mue¬ 
ble.  ia  sumo  de  300  mil  nacio¬ 
nales.  Agregó  que  lo  mismo  le 
había  sucedido  a  sus  dos  com¬ 
pañeros  de  picea,  Arturo  Félix 


Martines  y  Héctor  Fernando 
Dia*.  los  que  fueron  damnlfi- 
dos  en  la  suma  de  85  mil  v  700 

£5*  * .° lobado- como  <*  «. 

atiende  a  un  miulón  85  mil  pe- 
803  te  la  vieja  moneda. 


m  la  Soc.  Rural  donde  el 
a  la  muestra  comercial 


- 


L  el  centro  de 

ka  la  nue- 
IjIjOtros  tra- 

comer- 
que  con- 
ul  timan 
presenta - 
tüjk  desde  el 
las  17.  oca- 
mltara  esa 

Ante  a  re- 
\  del  próxi¬ 


mo  sábado.  Tras  la  habilita¬ 
ción.  a  las  18.  se  ofrecerá  un 
Concierto  Sinfónico,  a  careo 

?eiaoF?níarria  del  ^mien¬ 
to  C--  Lanceras  General  Paz" 

Media  hora  más  tarde  se 
iniciarán  los  fogones,  a  caigo 
de  integrantes  de  los  clubes  de 
campaña  del  Partido. 
Participarán  Fútbol  Club  "La 
Carmelita’’.  Club  4-A  Juventud 
Unida  de  Blanca  Grande;  Pe¬ 
ña  "El  Chiripá"  de  Durañona; 
Club  4-A  "Esperanza  Juvenil" 
de  Durañona;  Fútbol  Club  Du¬ 
rañona;  Peña  Amigos  de  la 
Veterinaria  del  Sur;  Club  So¬ 
cial  y  Deportivo  "Defensores 
de  Villa  "Mi  Serranía";  Fút¬ 
bol  Club  Santa  Luisa;  Club 
Social  y  Deportivo  Muñoz.  Club 
Tres  Hennanos  de  Blanca  Chi¬ 
ca  y  Fútbol  Club  de  Crotto. 

A  las  19.30,  los  presidentes 


Almuerzo  de  la  colec¬ 
tividad  íibanesa  en 
la  Sociedad  Rural 

En  la  Sociedad  Libanes  a  se 
ultiman  detalles  con  relación 
al  almuerzo  de  la  colectividad 
que  se  cumplirá  el  sábado  14, 
en  la  Sociedad  Rural  de  Ola- 
varria.  como  adhesión  a  la  42» 
Exposición  de  Ganadería.  In¬ 
dustria  y  Comercio. 

Será  a  partir  de  las  13.  es¬ 
tando  ya  en  venta  las  tarje¬ 
tas,  no  sólo  para  los  integran- 

_ _  ^  tes  de  la  colectividad,  sino  pa- 

fc  La  Pía-  “  ra  el  público  en  general. 

Se  podrán  saborear  platos 
i  típicos  libaneses.  como  ser  el 
keppe,  eftoir,  iabem  mechua 
y  otros. 

Las  tarjetas  deben  reservar¬ 
se  ante  la  C.D.,  como  tam¬ 
bién  en  la  Sociedad  Rural,  ya 
que  las  mismas  son  de  núme¬ 
ro  limitado.  Tras  el  almue^.o 
se  pasarán  diapositivas  del  Lí¬ 
bano  como  también  para  les 
amantes  al  buen  fumar,  po¬ 
drán  hacerlo  con  las  Narguile, 
al  estilo  libanés. 


de  los  clubes  de  campaña  de 
la  aona  “A",  realizarán  una  reu 
mon,  en  adhesión  a  la  42"  Ex¬ 
posición  General  de  Ganadería, 
Industria  y  Comercio  y  jx>r  úl¬ 
timo  a  las  20,  se  llevará  a  ca¬ 
bo  la  siempre  vigente  Retreta 
del  Desierto,  a  cargo  de  la 
Banda  de  la  Guarnición  local. 

De  esta  manera  se  cumplirá 
el  primer  día  de  fiesta  en  la 
Sociedad  Rural,  que  tiene  la 
finalidad  de  llegar  a  toda  la 
comunidad  olavarriense,  que  a 
no  dudarlo  dará  su  apoyo  a  es¬ 
te  esfuerzo  que  realizan  sus  or¬ 
ganizadores  y  también  quiénes 
se  presentan  exhibiendo  sus 
productos. 

El  cierre  se  dará  el  lunes  16, 
con  la  venta  de  los  reproduc¬ 
tores  donde  se  estiman  caerán 
todos  los  récords  en  lo  que  ha¬ 
ce  a  sumas  generales,  tejien¬ 
do  en  cuenta  la  cantidad  y 
calidad  de  reproductores  que 
saldrán  a  venta. 


Dr.  GERARDO  I 
ESTEVEZ  I 

Lie.  ALICIA  NEER  I 

DE  ESTEVEZ  I 

PSICOTERAPIA  -  i 
PSICOANALISIS 
ATIENDEN  EN  CLINICA  ’ 
MARIA  AUXILIADORA  I 
LOS  DIAS  VIERNES  Y 
SABADO.  I' 


DOCENTES 

LOCALES 

Y  UN  PARO  f 

Informó  la  Asociación  I 
Docentes  Nacionales  de  O-  - 
lavar  ría,  que.  de  acuerdo  a  ’ 
lo  decretado  por  CTERA  - 
de  realizar  paros  docentes  ~ 
las  días,  4.  5.  17  y  18  del  1 
ines  en  curso,  se  ha  dís-  | 
puesto  acatar  dicha  decl-  “ 
síón .  ¿ 

(Las  medidas  de  fuerza  ” 
no  afectarán  a  los  docen-  I 
tes  provinciales  que.  por  ¡I? 
ser  tales,  no  están  compro-  “ 
metidos  en  decisión  de  pa-  ; 
ro.  Por  lo  tanto,  las  clases  ■ 
primarias  se  dictarán  ñor-  f 
malmente).  = 

■I  I  ■Mllllll|ll|f||||||||||||l|l,|,  HJH,,,;;,  ,  |llIt|| 

¿COMO  FUE  LO 
DEL  TERNERO? 

En  el  destacamento  policial 
de  Sierra  Chica  denunció  Juan 
Rusohetti,  que  el  30  dei  mes  pa¬ 
sado,  del  interior  de  un  potre¬ 
ro  de  una  fracción  de  campo 
que  arrienda,  sito  en  el  Cuar¬ 
tel  2o,  le  faltó  un  ternero  de 
5  días,  el  cual  valuó  en  la  su¬ 
ma  de  50  mil  nacionales. 

Tras  averiguaciones  del  ofi¬ 
cial  don  Alberto  Vega  y  perso¬ 
nal  a  su  cargo  se  estableció  que 
podría  saber  algo  sobre  el  ter¬ 
nero  Juan  Carlos  Otogalli,  ar¬ 
gentino,  de  20  años,  el  que  fue 
detenido,  confesando  que  el 
ternero  en  cuestión  había  esta¬ 
do  en  su  poder,  por  haberlo 
encontrado  cerca  de  su  domici¬ 
lio.  pero  que  lo  había  entrega¬ 
do  posteriormente  a  Juan  Hu- 
bildo  de  los  Santos,  el  que  a 
su  vez  manifestó  ignorar  el  he¬ 
cho. 


Citan  en  la 

Delegación 
cíe  Trabajo 


Para  el  día  de  la  fecha  y 
hasta  las  19.  se  aguarda  en  las 
oficinas  de  la  Delegación  Ola- 
varría  de  la  Secretaría  de  Tra¬ 
bajo,  la  concurrencia  de  los  se¬ 
ñores  Victorio  Ramírez  y  E- 
duardo  Ponce. 


GIMNASIA 

MODELACION  CORPORAL  —  GIMNASIA 
CON  elementos 
(Turnos  especiales  para  empleados) 
CORONEL  SUAREZ  3023 
Solicitar  turnos  a  partir  de  las  18  horas. 


rotarlo 

C4»'*  NI. 

bel- 

Renació, 
**  con 


•n 


¿a  OFICINA 

MECANICA 


Mejor  (inane ¡ación,  mejor  contado  conaúltenos  se  beneficiará 

Vte.  LOPEZ  2315  -  T  E.  21527  -  Olavama 


PIDk  UN  SOBRÉ... 

PUEDE  PkGLR  SOLO  $  1 


2=  PREMIO  I  HAGA  ét 

realidad 

"SM.TO  DE 
PIEDRA 
DODGE  150of  DEL  CLUB 

F.C.SUD 


I  NECESITAMOS  ... 

VENDEDORES  ■  ■  ■ 


La  Ce  operativa 
Agraria  Limitada 
de  Oiavarna 

a  solicitud  de  muchos  aneciados  convoca  a  una  reunión  de  con¬ 
tribuyentes  afectados  a!  Impuesto  a  la  Tierra  Lü>re  de  Mejo¬ 
ras  que  se  realizará  MAÑANA  MIERCOLES  4  a  las  18  horas 

en  sj  sede  social,  Calle  Coren*]  Suárez  27C4. 


Triunfo  lo 

pfte/tncm 

CORLOK  & 

Boiserie  CORLOK  y  CORLOK  Color 

Véalos  y  adquiéralos  en: 

EUSEBIO  D.  BOUCIGUEZ  -  Independencia  2350 


TRIBUNA  —  Al  $*i  vicio  d«l  juoWo 


OIAVARRIA,  martes  3  de  setiembre  de  1974 


DFPOKllü 


PAGINA  TG 


*  CICLISMO 


Iniciarán  el  torneo  de  menores.  Actividad 
para  veteranos.  Ganó  Jurado  en  Cañuelas 


El  próximo  domingo  90  pon¬ 
drá  en  inarchR  el  torneo  puru 
menores  que  orgnn.za  el  Ciub 
Ciclista  Coronel  Olavarna  y 
que  se  hace  posible  merced  u 
la  colaboración  que  preatan 
Cai'ios  de  Escapes  El  Trona¬ 
dor"  y  Bicicletcria  "Santa  E- 
lena”  que  son  ios  donantes  de 
más  de  170  trofeos,  por  una 
suma  que  supera  1.400.000  pe¬ 
sos  moneda  nacional. 

Serán  en  total  5  pruebas 
punta-bles  por  este  Primer  Cam 
peonato  Infantil,  Amor,  Cariño 
y  Dedicación  a  los  Niños. 

Cada  jornada  otorgara  pun-  J 
taje,  recibiendo  el  ganador  13  ¡ 
puntos;  9  e]  segundo;  7  el  ter-  ¡ 
cero;  5  el  cuarto;  3  el  quinto;  1 
2  el  sexto  y  1  punto  el  sépti-  ¡ 

DIO. 

La  primera  prueba  se  cum¬ 
plirá  el  domingo  en  el  circuito 
formado  por  las  calles  que  dan 
marco  a  la  plaza  López  Ca-  , 
meló  en  Pueblo  Nuevo  y  co¬ 
menzara  a  las  13.30. 

MULTIPLICACION, 
RECORRIDO  Y 
DISTANCIAS 

Por  otra  pai  te  se  pondrá  en 
vigencia  definitivamente  la 
reglamentación  en  cuanto  ha- 
•e  a  multiplicación,  recorrido 
y  distancias  a  cubrirse  en  las 
distintas  categorías 
Algo  muy  importante  para 
asegurar  qr*  los  niñ-s  en  rea¬ 
lidad  disputo/)  un  deporte  sin 
er.rar  en  esfuerzos  que  nunca 
dejan  saldos  provechosos.  * 


Ln  reglamentación  sera  m 
siguiente:  En  lu  categoría  de 
4  k  5  años,  cada  vuelta  de  pe¬ 
dal  no  podra  cubrir  más  de  3 
metros,  con  rodado  hasta  18  y 
una  distancia  máxima  a  reco¬ 
rrer  de  400  metros;  de  5  a  8, 
multiplicación  3.40;  rodado, 
hasta  20  y  distancia  tope  de 
800  metros;  de  6  a  8,  multipli¬ 
cación  3.90.  rodado  hasta  24  y 
1.600  metros  de  recorrido. 

Los  de  la  categoría  de  8  a 
10,  deben  cubrir  4.80  metros, 
con  rodado  libre  y  distancia 
máxima  de  3.200  metros;  de  10 
a  12,  multiplicación  5.25.  roda¬ 
do  libre  y  distancia  máxima  de 
6.000.  Ocho  kilómetros  podrán 
recorrer  loe  competidores  de 
12  a  14,  utilizando  una  multi¬ 
plicación  de  S.50  y  rodado  li¬ 
bre.  En  lo  que  hace  a  14  a  16. 
la  multiplicación  será  de  6.20 
y  20  kilómetros  el  recorrido 
máximo,  m  en  toas  que  de  16 
a  18.  6.75  sera  la  vuelta  de  pe¬ 
dal  y  28  kilómetros  el  tope  a 
cubrir  por  jornada. 

CERTIFICADO 

MEDICO 

Además  todos  los  pequeños 
que  participen  en  ei  campeo¬ 
nato  infantil  Amor.  Cariño  y 
D^dicac  ón  a  los  Niños,  ten¬ 
drán  que  presenta/  documen¬ 
tos  de  identidad  para  verificar 
la  edad,  además  de  certificado 
n  édico. 

El  nu>mo  puede  ser  expedido 
por  el  Hospital  Municipal  "Co¬ 
ronel  Olavarría"  o  cualquiei 


Dr.  GUILLERMO  F.  MESA 


MAT.  P  80433 

San  Martin  y  E  paña  —  T.  E.  21642  y  216».1 
Cüuica  y  Maternidad  "María  Auxiliadora" 

FSPECI ALISTA  EN  ORTOPEDIA  Y  TRAUMA  TCLOGIA 


Dr.  V1CEL1N0  VV.  MARTEL  VE!  ASCO 

ftiuos  y  Clínica  Médica 

Consulto!  .0:  Luiks  a  viernes  de  16  a  19  lio.  as 
MUTUALES  Y  OBRAS  SCCiALES 
y  DE  JULIO  3261  —  T.  E.  2'ÚOU 


i  ¡Vo  arranque 
en  directa..!. 


TODOS  LOS  REPUESTOS 

PáRA  LA  CAJA  DF  VELOCIDAD  DF  SU  AUTOMOTOR 
LOS  ENCONTRARA  A  LOS  MEJORES  PRFXlOK 
Y  CALIDAD  EN 

Repuestos  Arroyo 


medico  de  nuestra  ciudad,  de¬ 
biendo  expresar  "apto  paru  la 
práctica  del  ciclismo". 

TAMBIEN  PARA 
VETERANOS 

Los  veteranos  también  esta¬ 
rán  en  actividad.  En  cada  una 
de  las  jornadas  del  torneo  de 
menores  habrá  prueuaa,  uun- 
que  sin  puntaje.  La  del  do¬ 
mingo  será  organizada  por  la 
Peña  "El  Toscazo"  fiscalizan¬ 
do  el  Club  Ciclista  Coronel  O- 
lavarria. 

GANO  JURADO 
EN  CAÑUELAS 

Ricardo  Rodo.ro  Jurado  es¬ 
tuvo  en  La  Piala  ei  ultimo  sá¬ 
bado  en  una  prueba  que  orga¬ 
nizo  FOECY’T.  Anduvo  en  e* 
lote  de  punta,  hasta  que  pin¬ 
chó  un  tubular  y  se  retraso 
Cons.derabiemente  ya  sin  ohan 
ce  para  tomar  contacto  con  el 
iote  puntero. 

El  dom.ngo  estuvo  en  Ca¬ 
ñuelas,  donde  se  cumplió  una 
importante  prueba,  en  un  cir¬ 
cuito  de  800  metros,  ia  que  fue 
suspendida  cuando  fa.taban  u- 
nos  20  giros,  deb  do  l.  la  inten¬ 
sa  lluvia. 

Hablan  fugado  Juraao  Jorge 
Bellocq  y  Ernesto  Jesüs  Torres, 
que  sacaron  una  vucita  ai  res¬ 
to  del  pelo  ton  En  ei  sprint  fi¬ 
nal,  Jurado  quebró  a  Jorge 
Bellocq,  quedando  tercero  To¬ 
rres  La  cuarta  posic  ón  a  un 
giro  de  los  punteros,  fue  para 
Calderón  de  la  Barca. 

Por  otra  parte  el  próximo 
domingo,  Jurado.  Torres  y 
Marsiglia,  los  Integrantes  del 
quipo  de  Caños  da  Escapes 
"El  Tronador”,  estarán  en 
Santa  Fe. 


Para  el  PRODE 

LAS  POSICIONES 
ZONA  “A” 

CAMPAÑA 

J 


Allí  se  cumple  una  impor¬ 
tante  comi>eU-ncla  organizada 
,  or  la  Unión  Obrera  Metalúr¬ 
gica,  sobre  un  circuito  de  1.000 
metros,  reclb.endo  el  primero 
190.000  pesos  moneda  nacional. 

ACTIVIDAD  EN 
MAR  DEL  PLATA 

El  último  domingo,  se  reali¬ 
zaron  algunas  prueoas  en  Mar 
d«  Plata,  aunque  luego  todo 
se  suspendió  por  el  verdadero 
temporal  de  lluvia  y  nieve. 

En  ia  categoría  ue  4  a  5  a- 
ños,  se  impuso  Marcelo  Calan¬ 
te  de  Mar  del  Plata,  mientras 
que  en  la  de  6  a  7,  venció  E- 
duardo  Arguuz.  también  de  la 
Ciudad  Feliz,  siendo  segundo 
Javier  Martel  de  Olavarría.  En 
a.  de  8  a  9,  venció  el  loca. 
Luis  Cerone,  quedando  cuarto 
<  olavarriensc  Roberto  Jorge 
Al  varea 

PENSANDO  EN 
EL  VELODROMO 

tssta  noche  a  partir  de  las 
21  se  reúnen  ios  integrantes 
de  ta  Comisión  de  Ciclismo  de. 
Club  Atiéuco  Estudiantes. 

Lo  harán  en  ei  domicilio  del 
señor  Ornar  Wllfredo  MUnnich,  | 
para  continuar  tratando  los 
pasos  a  dar  con  respecto  al 
futuro  velódromo  en  el  cual 
ya  se  ha  comenzado  a  rea  izai 
el  pertinente  mov. miento  de 
tierra. 

CLUB  CICLISTA 

También  la  C.D.  del  Club  Ci¬ 
clista  debe  reunirse  esta  noche. 
Sus  integrantes  están  convoca¬ 
dos  para  las  21,30  en  el  local 
de  Independencia  y  Belgrano. 

Importantes  asuntos  figuran 
para  ser  analizados. 


boca  . 

ROSARIO  CENTRAL 

BANFIELD  . 

C.  NORTE  <Sta.)  - 

ESTUDIANTES  íLP) 
BELGRANO  (Cba.)  .. 

ALL  BOY8  . 

S.  DESAMPARADOS 
P.  COMERCIAL  <BB> 


Olavarría 

SALE 

1.10 

1.14 

6 . 50 
10.50 
12.40 
16.30 
19  10 
22.10 


OLAVARRIA 

Buenos  Aires 
LLEGA 

7.00 


Expreso 

Expreso 


7.10 
13.45 
18.06 
i»  47 

23.25 

2.00 

4.50 


—  T.  E.  ¿4062 

Bueno*  Aires  a  Olavarría 

SALE  LLEGA 

1 . 00  Expreso  1 . 10 

6.00  *  13.22 

10. U0  17 . 38 

13.00  20.16 

15.00  22.16 

17.00  Expreso  23.10 

20.25  3.10 

22.50  Expreso  4.50 


Olavarna  a  La  Plata 

1.00  'Lio 

5.30  11-55 

9.00  16.50 

14.15  20.42 

17  40  0.06 

2i.í)0  6-35 


La  Plata  a  Olavarría 

5.10  11.37 

8.30  15.07 

12.10  18.37 

1650  23.16 

19.55  2.18 

23.10  5.10 


NKCOCDEA 
m  CURSA!.  LAPRADA 


—  M.  ÍM#W  y  UbV¿ 


Olavarna  a  La prála 

5.15  TOO 

1  20.27  22.12 

Laprida  a  Olavarna 

9.00  10.50 

23  06  0.56 

Olavarna  a  La  Madrid 

7.10  8.56 

l  18.42  20.36 

La  Madrid  a  Olavarna 
7.00  9 .00 

20.20  22.10 

Olavarna  a  Ptr*e  1  *  Olavarna 

2.18  6.42  |  1946  23.50 

Olavama  a  Coronal  Suare*  , 
2.18  6.42 

16.12  16  37  1 

Coronel  Suart*  a  Olavarna 

10.16  13.40 

20.30  23.60 

Olavarna  a  Bahía  BU*ea 

2.18  8.63 

4.66  Ex  pieao  10.25 

5.16  l*-36 

10.22  Bapreao  10. 10 

16.12  22.15 

Bahía  Bluuca  a  Olavarría 

6.25  Expreso  12.06 

6.35  13.40 

19.20  23.60 

18.40  0.66 

19.30  Expreso  1.14 

Obrwriu  a  PruifMa 

4.86  BS»preao  8  00 

10 . 22  Expreso  14  •  50 

Prluftai  a  Olavarna 

8.36  Expreso  12.06 

21  60  Expreso  1.14 

Unn/Mfo  »  Aáee* 

iM  DOMW«W* 

8MA  BASA 

EXPRESO  A 

LA  PLATA 

8a4e  Uda  Uojh  >960 

10.80  20-30 
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E 

P 
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6 
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7 

7 

7 
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3 

12 

9 
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3 

9 

11 
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1 
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12 
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6 

4 

24 

3 

ZONA  “B” 


campaña 

Equipo* 

TALLERES  <Cba.)  . 

ALTOS  H.  ZAPLA  . 

RIVER  . 

NEWELL’S  . 

ARGENTINOS  jrs . 

GIMNASIA  <LP>  . 

J.  NEWBERY  (Jun.)  .. 

COL - N  . 

HURACAN  <M7*.Í  . 

ZONA  “C” 


J 

G 

E 

P 

Gf. 

Ge. 

..  7 

5 

2 

0 
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3 

3 

3 

1 

11 

9 

3 

2 

2 

16 

6 

3 

2 

'/ 

II 

7 

..  7 

2 

3 

2 

19 

11 

2 

2 

3 

10 

11 

0 

4 

3 

2 

6 
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1 

6 

5 

8 

7 
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0 

« 
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24 

12 

9 

9 


o  * 
4l 

3  ! 


La  Estrellas. A. 


EXPRESO  BUENOS  AIRES  S.A.T.A. 


☆  UNA  LUZ  AZUL  EN  EL  CAMINO  * 


CAMPA 


Equipos 

SAN  LORENZO  . 

CHACARITA  . 

F.  C.  OESTE  . 

R  ACING  . 

SAN  MARTIN  <TllC.)  . 

ALDOSIVI  (MdP)  . 

ATL.  REGINA  (RN)  .. 
GODOY  CRUZ  íMza.) 
D.  MANDIYU  (Ctee.)  . 


Ñ  A 
J  G 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 


Gf.  Ge. 

1»  3 


5 

10 

8 

II 

10 

10 

11 

15 


12 

11 

9 

7 

7. 


ZONA  “D" 

CAMPAÑA 


Equipo* 

J 

G 

E 

P 

Gf. 

Ge. 

rm 

VELEZ  . 

7 

5 

1 

1 

VO 

2 

11 ! 

INDEPENDIENTE  . 

7 

5 

0 

2 

18 

7 

mi 

SAN  MARTIN  <Mza.)  . 

7 

4 

2 

1 

11 

5 

HURACAN  . 

7 

3 

3 

1 

16 

6 

a 

CHACO  FOR  EVER  . 

7 

2 

2 

3 

9 

12 

I 

ATLETICO  (Tuc.)  . 

7 

2 

1 

4 

18 

12 

ATLANTA  . 

7 

2 

1 

4 

T 

15 

5m 

S.  LORENZO  '  MdP  1 . 

7 

2 

1 

4 

0 

14 

HURACAN  <C.  R*v.)  ....... 

7 

2 

1 

4 

S 

18 

*  séfcá  •v  te  c  Aanait 


lm  rom 


CLUBES 

Belgrano 
Juventud 
Arboledas 
Social  RecaMo 
Huracán 
La  Carmelita 
Paula 
Iturregui 


CLUBES 

Arboledas 

Belgrano 

Paula 

Social  Reoalde 
Juventud 
Iturregui 
Huracán 
La  Carmelita 


J 

G 

E 

P  Gf.  Ge. 

9 

6 

2 

1 

19 

11 

14 

9 

7 

0 

2 

17 

ti 

14 

9 

5 

2 

2 

22 

12 

19 

9 

4 

2 

3 

15 

14 

10 

9 

3 

3 

3 

16 

11 

0 

9 

2 

3 

4 

17 

24 

11 

3 

0 

4 

5 

11 

23 

ti 

9 

0 

2 

7 

9 

25 

4T 

división 

j 

G 

E 

P 

Gf. 

Ge. 

PUa 

9 

5 

2 

2 

17 

12 

12 

9 

3 

6 

0 

10 

6 

19 

9 

3 

5 

1 

u 

10 

11' 

9 

3 

5 

1 

19 

12 

M 

9 

3 

1 

3 

9 

15 

» 

9 

2 

3 

4 

10 

10 

7< 

9 

1 

4 

4 

16 

16 

< 

9 

1 

2 

6 

10 

21 

i 

★  Zona  “A”  de  Cantjwróa 

Se  guada  división 


CLUBES 

J 

G 

E 

P 

Gf. 

Ge. 

Santa  Luisa 

M) 

6 

3 

1 

26 

14 

El  Luchador 

10 

ti 

3 

1 

98 

14 

Muñoz 

10 

6 

1 

3 

34 

Lfl 

Crotto 

K» 

4 

3 

3 

98 

18 

Rocha 

JO 

4 

3 

3 

25 

99 

Durañona 

9 

5 

0 

4 

16 

15 

Pourtalé 

JO 

2 

1 

7 

14 

42 

16  de  Julio 

10 

1 

2 

7 

7 

V 

"Mi  SerranS*" 

10 

2 

ti 

8 

14 

35 

Tercera  división 


clubes 

Muñoz 
Santa  Luiaa 
"MI  Serranía* 
Crotto 

El  Luchado* 
Dura  nona 
Rocha 

16  de  Julk» 
Pourtalé 


j  ti  E  P  <¥•  Gtf- 
JO  10  0  0  37  6  30 

9  7  0  2  87  8* 

M)  7  0  3  22  7  Jj 

10  6  0  4  MJ  16 

10  2  3  5  H  21 

9  -j  2  5  »  16 

10  2  2  ti  8  15 

10  2  1  7  W  24 

JO  2  0  8  6  24 


TRIBUNA  —  Al  servicio  del  oueblo 

ir. división  -  Torneo  oficial 


7ma.  FECHA 

Loma  Negra  y  Rncing  A. 
Club  son  punteros  del  tor¬ 
neo  de  quinta  división,  al 
término  de  la  primera  rue¬ 
da.  Sus  escoltas.  Hinojo  y 
F  C.  Sud  están  ubicados  a 
tres  puntos.  Mientras  Ra- 
cing  superó  a  F.  C.  Sud. 
Loma  Negra  goleó  en  un  so¬ 
lo  tempo  a  San  Martin. 

La  sintesis  de  la  7ma.  fe¬ 
che  jugada  el  sábado  es  és¬ 
ta. 

LOMA  NEGRA  9  c.  SAN 
MARTIN  0.—  Cancha:  Villa 
A.  Fortabat  Goles  de  MUia 
(4>.  dos  de  penal.  Coria  (2), 
Vio  a.  Carlos  y  Kees.  En  eí 
complemento,  no  se  presentó 
San  Martín.  Arbitro:  Carlos 
Muñoz. 

ATLETICO  HINOJO  4  c. 


SIERRA  CHICA  1.  —  can¬ 
cha:  estadio  “Pedro  Legor- 
buru".  Goles  de  J.  Zalazar 
(2),  Masillo  y  Dilorenzo  para 
el  ganador  y  de  Billegas  de 
penal  para  S.  Chica.  En  es¬ 
te  partido  fue  expulsado  O. 
Zalazar  <H>.  Arbitro:  Rubén 
Tolosa. 

EL  FORTIN  7  c.  ESTU- 
DIANTES  1. —  Cancha:  es¬ 
tadio  “Ricardo  Sánchez”.  — 
Goles  de  Marinangeli  (2), 
González  12).  Rojas,  Taglia- 
ferro  y  Coppero  para  El  For¬ 
tín  y  de  Alves  para  Estu¬ 
diantes.  Arbitro:  Martin  Ira- 
zóbal. 

RACING  A.  CLUB  1  c.  FE¬ 
RRO  CARRIL  SUD  0.-  Can¬ 
cha:  “Parque  Olavarria".  Gol 
de  Brun  para  Racing  en  el 
complemento.  Arbitro:  An¬ 
gel  Ruppel. 


CLUBES 
Loma  Negra 
Racing  A.  Club 
Atlético  Hinojo 
Ferro  C.  Sud 
Estud  antes 
El  Fortín 
San  Martin 
Sierra  Chica 


LAS  POSICIONES 

J  G  E  P 


Goleadores 


G.  Milía  (LNi 

M.  Las  Heras  (FCS» 

H.  González  (EFj 
J.  Zalazar  (H> 

N.  Faaío  (E» 

R  I raza  bal  (R) 

P.  Carlos  (LN* 

L  Patroni  (FCS» 


J 

G 

E 

P 

Gf. 

Ge. 

Pts. 

7 

6 

0 

1 

35 

11 

12 

7 

6 

0 

1 

26 

5 

12 

7 

4 

1 

2 

18 

17 

9 

7 

4 

1 
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18 

10 

9 

7 

3 

0 

4 

17 

20 

6 

y 

2 

0 

5 

19 

34 

4 

7 
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0 

6 

10 

29 

2 

4 

1 

0 

6 

12 

29 

2 

PROXIMA 

FECHA 

S.  Chica 

(1) 

c. 

El  Fortín 

(5) 

L.  Negra  (3>  c.  F.  C.  Sud  (1 ) 
Estudiantes  (3)  c.  S.  Martín 
(0) 

Los  primeros  actuarán  co¬ 
mo  locales  y  entre  parénte¬ 
sis  ofrecemos  los  resultados 
de  la  primera  rueda. 


6a.  división  -  Torneo  oficial 


7nva.  FECHA 

Ferro  C.  Sud  as  campeón 
Invicto  de  la  primera  rueda, 
pues  el  sábado  empató  ante 
Racing  A.  Club.  Hinojo  y  El 
Fortín  k>  escoltan  a  dos  pun 
tos.  Veamos  lo  ocurrido  el 
sábado,  al  culminar  la  rue¬ 
da. 

RACING  A.  CLUB  0  c.  FE¬ 
RRO  CARRIL  Sud  0.—  Can¬ 
cha:  “Parque  Olavarria”. — 
Goles  no  hubo.  Arbitro:  An¬ 
gel  Ruppel. 

EL  FORTIN  3  c.  ESTU¬ 
DIANTES  2. —  Cancha:  es¬ 
tadio  “Ricardo  Sánchez".— 
Goles  de  L.  Alvarez  (3)  pa¬ 


ra  El  Fortín  y  de  S.  Reyes 
y  D.  Arouxet  para  Estudian¬ 
tes.  Arbitro:  Martín  Irazá- 
bal. 

LOMA'  NEGRA  1  c.  SAN 
MARTIN  1.—  Candía:  Villa 
A.  Fortabat.  Goles  de  J.  U- 
rrutia  (LN)  y  S.  Alonso  (S 
M).  Fue  expulsado  R.  Mi- 
gliorini  (SM)  por  insultar  a 
un  compañero.  Arbitro:  Car¬ 
los  Muñoz. 

SIERRA  CHICA  1  c.  HI¬ 
NOJO  1.  —  Cancha:  estadio 
“Pedro  Legorburu”.  Goles  de 

O.  Bonavetti  (SCH)  y  Fran- 
ke  (H).  ambos  de  penal.  Ar¬ 
bitro:  Rubén  Tolosa. 


CLUBES 

Ferro  Carril  Sud 
Atlético  Hinojo 
El  Fortín 
Sierra  Chica 
Loma  Negra 
Racing  A.  Club 
San  Martin 
Estudiantes 


Las 


posiciones 

J  G  E  P 
7  4 

7  3 

7  3 

7  3 

7  2 

7  1 

7  2 

7  0 


Gf.  Ge.  Pts. 


11 


1 


Goleadores 

Alvarez  (EF» 
Paternó  (FCS  • 
Urrutia  (LN» 
Steímbach  (H  > 
Skrasek  (SM> 
Bonavetti  (SCH» 
Pintos  (E* 

Alien  (EF> 


Próxima  fecha 

S.  Chica  (1)  c.  El  Fortín  (4> 
Racing  (1)  c.  Hinojo  (2> 

L.  Negra  (1)  c.  F.  C.  Sud  (1) 
Estudiantes  (2)  c.  S.  Martin 
(4) 

Los  primeros  actuarán  co¬ 
mo  locales  figurando  entre  pa¬ 
réntesis  el  resultado  de  la 
primera  rueda. 


OIAVARRIA,  martes  3  de  setiembre  de  1971 

DIVISIONAL  “B’ 

“Luz  y  Fuerza”  superó  a  “Driver 
Deportes  y  encabeza  la  tabla. — 


DEPORTES 


Se  jugó  el  sábado  la  penúl¬ 
tima  fecha  de  »a  primera  rue¬ 
da,  del  torneo  oficial  de  la 
Divisional  “B",  que  organiza  la 
Liga  de  Fútbol  local.  Esta  vez 
no  hubo  problema  alguno  y  en 
el  choque  de  punteros,  en  can¬ 
cha  de  Boca  Júnior,  "Luz  y 
Fuerza”  triunfó  ante  “Driver 
Deporte”,  quedando  al  frente 
de  las  posiciones.  También  se 
impuso  "El  Provincial'  y  e 
síntesis  de  la  jornada  cum¬ 
plida  es  ésta. 

SEGUNDA  DIVISION:  En  el 
estadio  Colasurdo,  “El  Provin¬ 
cial”.  con  goles  de  Pedrosa  y 
Vaianzuela  en  contra,  superó  a 


“Metalúrgica  Indavere’  por  2 
a  0,  mientras  que  en  Boca.  “Luz 
y  Fuerza”  le  ganó  por  4  a  i  A 
"Driver  Deportes”. 

TERCERA  DIVISION  “Luz 
y  Fuerza"  venció  a  "Driver  De¬ 
portes^  por  3  a  0  y  "El  Pro¬ 
vincial'  a  “Metalúrgica  Inda- 
vere"  por  5  a  0. 

Quedaren  libres  los  equipes 
de  Unión  del  Sud  y  el  sábado 
próximo,  para  cerrar  la  pr.m:ra 
rueda,  se  miden  “El  Provincial” 
c.  “Driver  Deportes"  y  "Union 
del  Sud”  c.  "Metalúrgica  [n- 
davere',  quedando  libre  “Luz  y 
Fuerza". 


8va.  división  •  Torneo  oficial 


LAS  POSICIONES 


¿da.  FECHA 

Ferro  C.  Sud  comanda  la 
tabla  de  posiciones,  después 
de  vencer  a  A.  Hinojo  en 
forma  categórica.  Racing 
empató  ante  El  Fortín  y  lo 
escolta  y  L.  Negra  superó  a 
S.  Chica.  Esta  es  la  sintesis 
de  los  tres  partidos  juga¬ 
dos  el  domingo  por  la  se- 
gunda  fecha. 

FERRO  CARRIL  SUD  4  c 
ATLETICO  HINOJO  0.  — 
Cancha:  estadio  “Domingo  F 
Colasurdo".  Goles  de  Novi¬ 


llo,  Domínguez  »de  ry»nai. 
HaJje  y  Julio  pora  p.  C  Sud! 
Arbitro:  José  M.  Pompe!. 

LOMA  NEGRA  3  c.  SÍE- 
RRA  CHICA  1.  —  Cancha: 

rf’T¿dr°  LeS°rbr'1ru"- 
Goles  de  Humberto  <2>  y 
Medina  para  L.  Negra  y  de 
R  uC°ntini  <SCH  i  de  penal. 
Arbitro.  Ricardo  Caldiron:. 
a  PORTrN  1  c.  RACING 
A.  CLUB  1.—  Cancha:  esta¬ 
dio  “Ricardo  Sánchez".  Go¬ 
les  de  Heinrich  <EF»  y  de 
Labosca  »R»  de  penal.  Arbi¬ 
tro:  Juan  C.  Auscarri» 


Segunda  división 


EQUIPOS 

“Luz  y  Fuerza” 

“El  Provincial"  (x) 
“Driver  Deportes” 
“Met.  Indavere’ 
“Unión  del  Sud  (x) 


P.  Gf.  Ge.  Pts. 


1  11 
3  4 


CLUBES 
Ferro  C.  Sud 
Racing  A.  Club 
Loma  Negra 
Atlético  Hinojo 
Estudiantes 
El  Fortín 
Sierra  Chica 

'-OI  E  ADORES 

M.  Larregina  (R> 

C.  Labosca  (R» 

A.  Humberto  (LN» 

O.  Novillo  (FCS» 

C  Julio  (FCS» 


LAS  POSICIONES 


J  G  E  P  Gf.  Ge.  Pt». 
“  2  0  0  61  4 

0  5  13 


1 
0 

1  1 


1  1 
1  1 


PXMA.  FECHA 

Estudiantes  c.  _P.  C.  Suo 
Hinojo  c.  S.  Chica 
L.  Negra  c.  El  Fortín 
L  bre:  Racing  A.  Club 


(x)  Tienen  un  match  sin  ter-  gualado  2  a  2  y  que  debe  re- 
miDar,  con  el  marcador  »-  solver  !a  Liga. 


Tercera  división 


EQUIPOS 

“El  Provincial” 
“Unión  del  Sud” 
“Luz  y  Fuerza” 
“Met.  Indavere" 
“Driver  Deportes’’ 


J.  G.  E. 

3  2  1 

3  2  1 

4  2  0 

3  0  1 

3  0  1 


Gf.  Ge.  Pts. 
16  4  5 

8  3  5 

10  14  4 

2  9  1 

0  6  1 


7ma.  div  sión  ■  Torneo  oficial 


Co’onias  y  Cerros” 

“C;jito  Negro”  campeón  de  la  prime 
ra  rueda  en  ambas  divisiones. — 


2da.  FECHA 

Dos  de  los  cuatro  vencedo¬ 
res  de  la  primera  fecha,  per¬ 
dieron  sus  invictos.  Estudian¬ 
tes  resignó  los  dos  puntos 
en  Sierras  Bayas  y  El  Fortín 
cayó  en  su  cancha  ante  Ra¬ 
cing.  Los  albos  y  Loma  Ne¬ 
gra,  que  goleó  a  S.  Chica, 
son  punteros.  La  síntesis  de 
la  segunda  fecha  disputada 
el  domingo  es  ésta. 

RACING  A.  CLUB  1  c.  EL 
FORTIN  0. —  Cancha:  esta¬ 
dio  “Ricardo  Sánchez”.  Gol 
de  Rodríguez  (R).  Arbitro: 
Juan  Auscurría. 

LOMA  NEGRA  5  C.  SIE¬ 
RRA  CHICA  0.  —  Cancha: 


estreno  "Peuio  I.  Legorbu- 
ru”.  Goles  de  Merlos  (3» 
Castrovinci  y  Silveyra  para 
Loma  Negra.  Arbitro:  Ricar¬ 
do  Ca 'diron  i. 

FERRO  CARRIL  SUD  5  C. 
ATLETICO  HINOJO  1.  — 
Cancha:  estadio  “Domingo 

F.  Colasurdo".  Goles  de  Bo¬ 
nifacio  (3 »  y  Dupín  (2»  uno 
de  penal,  para  F.  C.  Sud. 
El  tanto  de  Hinojo  lo  convir¬ 
tió  Merceli. 

Arbitro:  José  María  Pompen 
SAN  MARTIN  1  c.  ESTU¬ 
DIANTES  0.—  Cancha:  “Vi¬ 
lla  Obrera”,  en  Sierras  Ba¬ 
yas.  Gol  de  Orsatti  (SM). 
Arbitro:  Rubén  Tolosa. 


Bastante  público  se  dio  cita 
el  domingo  en  Colonia  San  Mi¬ 
guel,  para  presenciar  los  cote¬ 
jos  que  diputaron  Indepen¬ 
diente  de  aquel  punto  y  “C¿- 
rro  Negro”,  por  el  torneo  ofi¬ 
cial  “Colonias  y  Cerros".  Es¬ 
tos  pari  dos  se  hallaban  pen¬ 
dientes  de  la  cuarta  fecha  y 
con  e’los  se  completó  la  pri¬ 
mera  rueda,  que  consagró  co¬ 
mo  camoeón  en  ambas  divisio¬ 
nes  a  “Cerro  Ne^TO". 

En  tercena  división,  con  el 


I  arbitraje  de  Víctor  Bustaman 
te.  “Cerro  Negro"  se  impuso 
por  1  a  0  y  en  segunda,  donde 
dirig  ó  Humberto  Fernández, 
el  marcador  fue  categórico:  4 
a  0  para  los  visitantes,  con 
goles  de  Alberto  Beltramella 
(2»  y  José  Gallo  (2). 

E!  domingo  comenzará  la  se- 
eunda  rueda,  mid'éndose  “Ce¬ 
rro  NeeTo”  c.  “Santa  Ame-la* 
e  Independiente  c.  “Villa  Mé¬ 
nica”.  Onedará  libre  “Juven¬ 
tud  Un  da”. 


LAS  POSICIONES 


CLUBES 
Loma  Negra 
Racing  A.  Club 
Estudiantes 
El  Fortín 
Ferro  Carril  Sud 
San  Martín 
Atlético  Hinojo 
Sierra  Chica 

GOLEADORES 

G.  Amaya  (E> 

A.  Merlos  (LN) 

N.  Orsatti  (SM» 

R.  Bonifacio  <FCS> 

J.  Dupín  (FCS) 

M.  Silveyra  (LN) 

A.  Holzmann  (R) 


EQUIPOS 
"Cerro  Negro” 
"Villa  Móuíca” 
“Juventud  Unida” 
“Santa  Agueda" 
“Independiente” 


LAS  PODONES 
Segunda  división 

J  G  E 

4  3  0 

4  2  1 

4  12 

4  0  3 

4  0  2 


P  Gf.  Ge.  Pt». 


EQUIPOS 

“Cerro  Negro" 
“Villa  Ménica” 
"Independiente” 
“Santa  Agueda” 
"Juventud  Unida" 


Tercera  división 

J  G 
4  4 

4  2 

4  2 


Gf.  Ge.  Pts. 
11  3  8 

5  6  5 

6  4  4 

10  10  3 

5  14  0 


PROXIMA  FECHA 

Estudiantes  c.  F.  C.  Sud 
Hinojo  c.  S.  Chica 
L.  Negra  c.  El  Fortín 
Racing  c.  San  Martín 
Los  primeros  actuarán  como 
locales. 


Tenis:  Certamen 
por  equipos  en 
Estudiantes 

El  próximo  sábado  s«j  pon¬ 
drá  en  marcha  un  torneo  in¬ 
terno  de  tenis  por  equipos  en 
ei  Club  Atlético  Estudiantes. 

Es  orgjniziido  por  la  comi¬ 
sión  de  ese  deporte  y  los  in¬ 
teresados  en  participar  ten¬ 
drán  que  tnscrfbirae  hasta  el 
viernes  a  las  21  en  el  Caño 
Housc. 


★  COLOMBOFILIA 
LAS  POSICIONES 


n: 


VLp  oiugehop  que  tepsl qopbñ  m,  oe 
ppz  v  pl  comíSppio  efípp  se*  juzgpdos. 

CPUZPBP  EL  CPLPQO  KJtfBO  P  BUENOS 

PIPES...  **  ™ 


0OV  PHBClETO  PQtUJ+iSTPXAP 
_  VEPOPOCPP  JuStJcÍP  o*V1P p  fo- 
DO  mi.  PUEBLO. 


Posición  hUoniar 

Pts. 

1  1  “El  Bahiense" 

2.500’ 

1  2  “La  Garza  Mora" 

3.094 

3  "Celeste  y  Blanco" 

1.739 

{  4  "Ei  Churriuche" 

1.716 

5  “Los  4  Vientos” 

1.614 

i  6  "El  Inca" 

1.583 

|  7  "El  Sureño" 

1.581 

¡  8  "Oral.  San  Martin" 

1.277 

9  "El  Pulgarcito” 

1.261 

,  10  "Santa  Teresita" 

1.190 

11  "El  Cisne  Negro" 

¡m 

12  "El  Centenario" 

926 

13  El  Centauro” 

836 

14  "El  Clarín” 

806 

15  “E¡  Relámpago" 

692 

16  “El  Negrito" 

518 

17  "Halcón  Negro" 

233 

18  "El  Molinero" 

183 

19  "Flecha  Azul” 

91 

DR.  OSCAR 
CASTARES 

CARDIOLOGIA  SLEC- 
TROC  ARDI  OO  RAMAS 
Consultorio  cu  Clínica  Ma¬ 
ría  Auxiliadora.  T.K  Par¬ 
tí eu'nr  73056 


OI  A  V  ADFUA,  HWfliM  i  *  <*«  1974 


DEPORTES 


PAGINA  12 


T  m  B  0  N  A 


*  EL  SALDO  DE  LA  JORNADA 

Racing  mantiene  dos  puntos  de  ventaja,  pero  ahora  su 
escolta  es  Loma  Negra  -  San  Martín  venció  a  F.  C.  Sud 


Pcs*  al  mal  estado  del  tiempo,  hubo  fútbol  el  domingo  en 
roi'iua  normal  en  el  camix'onato  oficial  de  primero  división, 
que  tiene  en  disputa  el  trofeo  “Arturo  Enrique  Rivara".  Se  ju¬ 
gó  la  10«.  fecha,  tercera  de  las  revanchas  y  por  cierto  que  los 
clubes  colocados  en  las  posiciones  expectantes  de  la  tabla,  a- 
provecharon  al  máximo  sus  posibilidades,  pues  nuevas  derro- 
tv  los  dejaban  bastante  marginados  de  la  lucha  por  la  cla¬ 
sificación. 

Por  ejemplo.  El  Fortín  le  quitó  un  valioso  punto  a  Racing 
<«i  H  "Parque  Olavarría"  y  casi  casi,  Nardini  concreta  la  vic¬ 
toria  del  visitante  en  el  minuto  final,  después  que  Blanco  inc 
vometido  a  intenso  bombardeo.  Con  el  1  a  1.  Racing  mantiene 
do»  puntos  de  ventaja  y  El  Fortín,  que  suma  10,  está  en  con¬ 
diciones  de  luchar  por  la  ansiada  clasificación.  Esta  vez  re¬ 
tornó  lloffer  y  Racing  apelo  a  la  mayor  parte  do  sus  titulares. 
Loe  fortinenses,  son  los  únicos  hasta  el  momento,  que  le  qui¬ 
taron  tres  de  los  cuatro  puntos  al  campeón  1973. 

Muy  buen  triunfo  de  San  Martin,  ante  Ferro  C.  Sud.  en 
Sierras  Bayas.  Obdulio  Alvares  y  Montanaro  concretaron  ia 
sensacional  victoria  do  los  aurinegros.  que  ahora  alcanzaron  a 
F.  C.  Sud  para  compartir  el  tercer  lugar  en  la  tabla  y  con 
grandes  perspectivas  de  seguir  escalando  posiciones.  Fue  un 
partido  muy  luchado,  con  ritmo  y  emociones  a  granel. 

Nueve  puntos  consiguió  Loma  Negra  en  sus  últimos  cinco 
presentaciones  y  con  ellos,  se  ubico  segundo,  a  dos  unidades  de 
Racing  su  próximo  adversario.  Otra  vez  como  una  semana 
atras.  Loma  Negra  no  tuvo  rival  en  Sierra  Chica,  a  quien  *n- 


pem  por  7  gol«*  a  0.  La  alentadora  producción  celeste,  les  per¬ 
mite  acudir  c<m  optimismo  ai  "Parque  Olavama  ,  donde  el 
domingo  se  vivirá  el  mejor  partido  de  la  undécima  jornada 

La  pobre  campaña  que  vienen  realizando  Estudiantes  e 
Hinojo,  más  la  tarde  fría,  no  llevaron  casi  espectadores  al 
Parque,  donde  Estudiantes  ganó  y  suma  10  puntos,  para  en¬ 
trar  a  tallar  todavía,  con  esperanzas  de  estar  entre  los  cuatro 
finalistas.  Pobre  cotejo,  un  justo  ganador  y  la  Incógnita  que 
so  mantiene  para  las  huestes  de  "Tony"  Pclllcciont. 

La  tabla  de  posiciones  se  pone  al  rojo  vivo.  Porque  Ita- 
cing  A.  Club  acusa  15  unidades  y  Loma  Negra  lo  escolta  con 
13.  Después  aparecen  Ferro  C.  Sud  y  San  Martín  con  12;  El 
Fortin  y  Estudiantes  suman  10  y  los  únicos  que  no  alientan 
esperanza  alguna,  ion  Atlético  Hinojo  que  suma  5  puntos  y 
Sierra  Chica  que  tiene  apenas  tres. 

La  fecha  del  domingo  que  viene,  es  para  alquilar  balcones 
en  dos  estadios.  En  el  "Parque  Olavarría”,  cotejan  nada  me¬ 
nos  que  Racing  A.  Club  y  Loma  Negra.  En  el  estadio  "Ricardo 
Sánchez",  lo  hacen  El  Fortín  y  Ferro  Carril  Sud.  De  esos  re¬ 
sultados  depende  mucho  la  marcha  futura  del  torneo.  ¿Se  ima¬ 
gina  el  lector  qué  pasaría  si  ganaran  Loma  Negra  y  El  For¬ 
tín  ...  ?«  ¿Y  si  también  Estudiantes  y  San  Martin  ganan  sus  , 
compromisos  como  visitantes?»  Todos  quedarían  en  un  raci-  . 
mo,  emparejados  casi  y  se  viviría  un  emocionante  final.  Espe-  j 
remos  entonces,  para  ver  qué  es  lo  que  ocurre.  A  todu  esto, 
Estudiantes  irá  a  Sierra  Chica  e  Hinojo  recibe  a  quien  le  hizo 
nada  menos  que  doce  goles  en  la  primera  rueda.  San  Martin. 


apostillas  futboleras 


Cuando  vimos  la  tormenta  que  se  venia  el  domingo  alrede¬ 
dor  de  las  13  e  incluso  la  lluvia  que  comenzó  a  caer,  pensá¬ 
bamos  que  era  difícil  que  se  jugara  la  10a.  fecha  del  torneo. 
Pero  la  lluvia  ceso  y  con  una  temperatura  invernal,  se  jugo 
igualmente  la  tercera  fecha  de  las  revanchas.  ante  estoicos 
hinchas,  seguidores  de  sus  equipos  predilectos,  que  pasaron 
por  cierto  un  tarde  de  narices  frías.. 

Vamos  a  ofrecerle  a  nuestros  lectores,  algunas  apostillas 
de  la  jomada  vivida  el  domingo.  Son  cosas  vinculadas  con  lo 
ocurrido  en  cada  cancha  y  que  no  escaparon  a  nuestros  cro¬ 
nistas  pese  a  que  uno  de  ellos,  el  que  iba  a  Sierras  Bayas,  vi¬ 
vo  otra  vez  problemas  con  su  coche,  y  muy  a  punto  estuvo  t  e 
roces  rio  con  nafta  y  ponerle  un  fósforo. 


En  el  cotejo  de  cuarta  división  entre  Loma  Negra  y  Sie¬ 
rra  Chica,  recién  a  los  5m.  el  árbitro  Valeiras  detuvo  el  juego, 
para  hacer  cambiar  las  camisetas  del  dueño  de  casa  pues  sus 
colores  eran  similares  a  los  utilizados  en  la  eventualidad  por 
Sierra  Chica.  El  partido  estuvo  paralizado  por  espacio  de  an... 
Pensamos  que  el  cambio  de  casacas  debió  haberse  operado  an¬ 
tes  de  comenzar  el  partido. 


Se  implantaron  las  nuevas  normas  en  el  fútbol  y  no  hubo 
problemas  mayores,  salvo  algunos  amonestados.  El  tema  de 
acelerar  los  partidos  nos  parece  muy  interesante,  pero  noso¬ 
tros  preguntamos:  ¿a  los  jugadores  que  cuando  la  pelota  seale 
la  tiran  más  lejos  todavía  no  los  corresponde  sanción?.  Poi¬ 
que  en  el  match  de  cuarta,  dos' veces  se  tiró  la  pelota  lejos  y 
Valeiras  no  tomó  medida  alguna.  Esto  ocurrió  en  Loma  Ne¬ 
gra  y  lo  comentaban  los  aficionados. 

—  —  —  —  oOo  —  —  —  — 

Volvió  Montanaro  en  San  Martín  y  su  gol  de  cabeza,  ante 
Rubén  Alfonzo.  motivó  el  triunfo  de  los  aurinegros.  Aquí  se 

dio  aquello  de  "cría  cuervos  y  te  comerán  los  ojos...” 

_  _  —  —  oOo  —  —  —  — 

También  retornó  "Tito"  Alonso,  pero  su  ambición  de  gol 

no  tuvo  premio,  ya  que  no  pudo  estar  en  el  marcador. 


_  —  _  —  oOo  —  —  —  — 

El  árbitro  Juan  Carlos  González  lAFAi,  embolsó  algo  a- 
s«  como  90.000  pesos  de  los  viejos.  De  que  el  fútbol  está  caro 
no  hay  ninguna  duda,  pero  por  lo  visto,  hay  clubes  que  no 
tienen  problemas  para  juntar  dinero  cuando  se  trata  de  ga¬ 
rantizar  un  match  de  primera. 


En  Estudiantes  no  se  contabilizó  la  recaudación.  Habían 
pagado  la  entrada  alrededor  de  20  personas  cuando  se  resol¬ 
vió0  levantar  la  boletería  y  permitir  el  acceso  gratuito.  Por 
cierto  que  la  tarde  fria  influyó,  pero  más  aún  la  campaña  de 
Hinojo  y  Estudiantes  hasta  el  presente. 

Desafortunado  retomo  de  Silva,  que  debió  ser  reempla¬ 
zado  por  estar  lesionado.  El  flamante  casado,  volvió  antes  de 
lo  imaginado  del  viaje  de  bodas,  para  integrar  la  primera  al- 

binegra. 


Esta  vez  nu  jugó  Pellíccioni,  que  se  halla  lesionado.  Ee- 
j  dirigiendo  el  equipo  y  por  esa  causa  Pires  que  venia  ac- 
ndo  de  centrodelantcro.  volvió  a  la  defensa,  entiando 
ú  en  el  centro  del  ataque. 

_  —  —  —  oOo  —  —  —  — 

Si  bien  Sotelo  v  VaJenzuela  no  estuvieron  oon  la  camisrla 
*«-rde  s.  lo  hizo  Carmino,  quien  se  nos  Informo  que  se  'bJ 
l^aí'uay.  pero  que  toda  vi  a  tiene  alguno»  problemas  que 

‘ciar  ron  su  pase. 

_  _  —  —  oOo  —  —  —  — 

U.  artuacMn  refeiil  lúe  excelente  en  primera  <l¡vMon.  Si 


el  lector  repasa  mañana  el  puntaje  general,  se  encontrará  con 
muy  buenos  promedios.  En  buena  hora,  porque  en  realidad  nos 
gustaría  ver  en  cada  cancha,  arbitrajes  ejemplares,  como  los 
del  domingo  pasado  por  ejemplo. 

_  —  —  —  oOo  —  —  —  — 

El  club  Sierra  Chica,  por  intermedio  de  Roberto  Rodrí¬ 
guez,  le  blindo  a  los  chicos  de  Loma  Negra,  el  domingo  a  la 
mañana,  un  chocolate  caliente,  al  jugarse  la  segunda  fecha  de 
7a.  y  8a.  divisiones.  El  chocolate  también  se  les  brindo  a  los 
pibes  de  Sierra  Chica.  Una  gentileza  digna  de  destacar,  por¬ 
que  con  el  frío  del  domingo,  ese  chocolate  fue  muy  bien  re¬ 
cibido. 

Nuestro  "viaje"  hasta  el  "Parque  Olavarría”  y  también  el 
de  todos  los  valientes  que  concurrieron  al  partido  Racing  -  El 
Fortin  tuvo  como  marco  ambiental  el  que  tiene  cualquier  ciu¬ 
dad  europea.  Porque  por  momentos  lloviznaba,  nevaba,  salía  el 
sol  soplaba  un  frió  y  fuerte  viento  y  las  nubes  tapaban  el  sol 
dejando  la  tarde  nublada.  Durante  el  partido  de  primera  divi¬ 
sión  habia  sol  y  seguía  soplando  el  viento,  pero  cuando  se  nu¬ 
blaba  no  se  salvaba  nadie  de  tiritar  por  un  momento.  Alguien 
cerca  nuestro  comentaba  cuando  el  sol  era  tapado:  —"Asi  no 
se  puede  venir  más  a  la  cancha.  Por  700  pesos  que  vale  la  en¬ 
trada.  por  lo  menos  que  no  nos  tapen  el  sol". 

_  _  —  —  oOo  —  —  —  — 

Tres  “retornos”  y.  un  debut  se  noto  al  entrar  los  jugadores 
a  la  cancha.  Por  el  lado  de  Racing  volvía  el  "ruso”  lloffer  re¬ 
puesto  de  una  lesión  y  la  cuota  de  seguridad  en  la  línea  de  fon¬ 
do  alba  estaba  cubierta.  Por  su  parte,  en  El  Fortín  retornaban 
a  primera  división  Suárez  en  la  punta  izquierda  y  Eugui  en  el 
mediocampo.  Además  se  producía  el  debut  de  Adorno  con  la 
camiseta  número  5  en  la  espalda  y  con  la  consigna  de  marcar 
a  Cabrera.  Adorno  es  aquel  muchacho  que  surgiera  de  las  in¬ 
feriores  de  F.  C.  Sud  y  que  luego  dejara  el  fútbol  por  un  tiem¬ 
po.  Ahora  se  decidió  a  jugar  nuevamente  y  en  el  partido  de  su 

debut  oficial  cumplió  con  creces. 

_  —  —  —  oOo  —  —  —  — 

Lo  único  lamentable  qu<*  pasó  en  el  partido,  fue  el  fuerte 
viento  que  cru^aba-la  cancha  de  arco  a  arco,  haciendo  que  nin¬ 
guno  de  los  22  jugadores  pudieran  hacer  lo  que  realmente  sa¬ 
ben.  Los  de  Racing  que  jugaban  con  la  pelota  pegada  al  piso 
fallaban  cuando  pretendían  hacer  pases  largos  y  los  de  El 
Fortín  con  su  siempre  archiconocido  contragolpe,  no  podían 
parar  ’la  pelota,  que  llegaba  hacia  ellos  dibujando  cosas  raras 
en  el  aire  y  descontrolándolos.  Todos  los  simpatizantes  que  fue¬ 
ron  a  la  cancha,  sacaban  al  final  sus  propias  conclusiones:  - 
"Aahh.  si  no  hubiese  sido  por  el  viento.  . 

_  —  —  —  oOc  —  —  —  — 

Gran  tristeza  causo  en  la  gente  local  la  deserción  de  Carlos 
Violi  que  a  causa  de  una  lealón  debió  retirarse*  de  la  cancha. 
Tristeza  por  partida  doble,  ya  que  Cabrera  se  quedó  "sin  com¬ 
pañía”  en  el  partido  y  además  la  lesión  de  Violi  aparentemente 
no  era  muy  leve,  ya  que  él  no  es  de  esos  jugadores  que  se  van 
por  un  golpeclto  má«  o  menos. 

_  _  —  —  oOo  —  —  —  — 


Como  en  los  demás  partidos  jugados  el  domingo,  en  can- 
i  di*  Racing  también  se  comenzó  a  aplicar  el  ajuste  eíectua- 
al  reglamento  de  fútbol  y  que  el  jueves  pasado  fue  muy  bien 
jileado  por  el  juez  do  A.F.A.  Claudio  Busca.  Aplaudimos  la 
erpretación  que  le  dio  el  señor  Ornar  Eduardo  Pompei.  do  ser 
poco  elástico  en  su  aplicación  por  ser  la  primera  vez  que  se 
¡ctuaba  en  Olavarría.  Pero  lo  lamentable  que  tuvo  el  buen 
,  local  fue  la  compañía  de  sus  dos  jueces  de  línea.  Lejos  ce 
iocer  ei  reglamento  de  fútbol  y  lo  que  es  una  posición  ade¬ 
mada  u  "orsay”  como  dice  la  tribuna  los  señores  Gutiérrez  y 
¡scanía  fueron  principales  responsables  junto  al  viento,  pa- 
que  el  partido  no  fuera  lo  bueno  que  podría  haber  sido. 


BIANCO  FUE  GRAN  FIGURA.  De  que  Blanco  es  un  buen 
arquero  no  hay  ninguna  duda.  El  domingo  lo  demostró 
ante  Racing.  en  un  partido  intenso,  que  pudo  ganar  cual¬ 
quiera  de  los  dos  adversarios  y  que  finalizó  1  a  1.  En  la 
escena,  el  golero  ha  controlado,  mientras  Juan  Alvarez  se 
contiene  y  Violi  observa.  Racing  aspira  al  titulo  pero  aho¬ 
ra  tiene  cuatro  compromisos  de  riesgo,  ante  Loma  Negra, 
Estudiantes,  San  Martín  y  Ferro  Carril  Sud.  'Foto  Merlos». 


4ta.  División 


LAS 

CLUBES 

P0SlCinNES 

J  G  E  P 

Gf. 

Ge. 

Racing  A.  Club 

10 

8 

2 

0 

29 

3 

Ferro  C.  Sud 

VO 

5 

3 

2 

25 

16 

Loma  Negra 

10 

6 

1 

3 

26 

16 

Sierra  Chica 

H) 

4 

2 

4 

15 

13 

San  Martin 

W 

3 

3 

4 

16 

21 

Atlético  Hinojo 

10 

1 

4 

5 

6 

20 

El  Fortin 

W 

2 

2 

6 

12 

27 

Estudiantes 

10 

1 

3 

6 

15 

30 

GOLEADORES 


M.  Paterno  iFCSj  8 

O.  Soraiz  <  R  •  6 

C.  Suárez  (LN>  6 

E.  Albín  «FCSi  5 

H.  Trejo  (SM>  5 

C.  Maletta  <Ri  5 

J.  Peralta  <R>  5 

P.  Herlein  <E>  4 

Del  Castillo  SM>  4 


1  PROXIMA  FECHA 

El  Fortin  i0»  c.  F.  C.  Su4 
» 2  > 

Hinojo  '0'  c.  San  Martin  <1» 
S.  Chica  < 2>  e.  Estudiantes 
;  (0> 

Racing  A.  C.  <S>  c.  L.  Ne¬ 
gra  (0) 

I  Los  primeros  actuarán  corno 
locales  y  entre  paréntesis  fi- 
|  gura  el  resultado  de  la  pri- 
I  mera  rueda. 


í  Dr.  CARLOS  ALBERTO  BÜHRLE 


Clínica  Médica 


’  CONSULTAS:  Lunes,  martes,  jueves  y  viernes  de  ib  a  íá.JO. 
?  Hipólito  Yrigoyen  2601  iesq.  Alslnal  T.  E.  1 


Especialista  en  aparato  digestivo. 

-  Estómago,  hígado,  intestinos,  hemorroides 

Dr.  J.  C.  PLAZA 

I  Atiende  de  lunes  a  sábado.  Martes,  jueve*  y  •«hade» 
"  con  turno. 

I  Sgto.  CABRAL  3633  T“  E’  áa 


TRIBUNA  -  Al  servicio  del  pueblo 

En  Estudiantes 
hubo  recaudación 
el  domingo  ppdo. 


- — ^ARRIA,  rnories  3  de  setiembre  de  1974  DíPORTO 


/  Hov  en  hora*  de  l„  mañana 
fDiumluiivM  al  señor  Federico 
'  panslli.  dirigente  del  club  Es- 
|udiuntc«,  sobre  si  hubo  o  co 
Hecaudactón  el  domingo,  pues 
gabiamc^  que  a  loe  poce*  htn- 
Ohu.s  que  fueron  a  Ir  cancho,  se 
éta  cobró  entrada.  E  señor  Du- 
Helll  nos  Informó  que  fueron 
|4«  pesos  ley  los  que  se  recou- 


NOTICIERO 
D£  FUTBOL 


doran. 

consecuencia  son  96.908  oo 
V**o*  ley.  lo  que  se  ha  recau¬ 
dado  en  las  lo  fechas  del  eain- 
peottato.  Lógicamente,  los  clu¬ 
bes  tuvieron  que  poner  dinero 
para  pagarle  a  ¡os  árbitros,  po¬ 
licías,  etc.. 


Practicarán 
selecciones 
de  básquet 


*  bochas 


pagina  >j 


El  zonal  individual  se  jugará  los  días 
21  y  22  en  Estudiantes  -  La  Copa  "H. 
Melitón"  se  pone  en  marcha  el  iueves 

Mi0nl  “í1001™  ltt  Asocia-  Pueblo  Nuevo  al  club  El  Pro-  ral.™  ■  ■  * 


*  HACINO  A.  C. 

En  el  "Parque  Olavarría”  ae 
•nt  retían  hoy.  los  plante.es  de 
gplava  a  las  15.  de  y  y  y  a 
tok  IB  y  de  primera  y  cu«r‘  i 

*  las  19.  Mañana  miércoles  «on 
•itados  a  las  15.  loa  Jugadores 
de  9*  y  10*.  a  las  18.  los  de  7" 

5uarti*>  19  08  de  prlnKra  y 

p  LOMA  negra 

El  club  Loma  Negra  cita  pa¬ 
ja  hoy  a  las  20,  u  los  futbo- 
Uk(:ís  de  primera,  cuarta,  quin- 
»  y  sexta  divisiones.  El  micro 
paiUra  a  las  19.30.  Mañana 
miércoles.  de&de  las  14.30  se 
entrenan  los  chicos  de  10  ¡i 
M  años  de  ¡a  Villa  y  aquellos 
de  las  demás  divisiones  que  no 
pueden  concurrir  en  otro  Jio- 
•ano.  A  las  18  lo  harán  los  de 
J*  y  8*.  partiendo  el  micro  a 
k  17.30  desde  Olavarría  y 
■Mde  las  20,  también  mañana, 
•*  entrenan  los  players  de  pri¬ 
mera  y  cuarta. 

♦  I  ERRO  C.  $UD 

Bn  el  estadio  Coiasurdo.  hoy 

•  mañana  desde  las  19.30  ho- 
fy».  se  adiestran  los  jugado- 
Vt  de  primera  y  cuarU  dlvi- 
•oos*.  Loe  Jugadores  de  T,  8“ 
f  9*  conourr.-n  hoy  a  las  16,30 
f  los  de  quinta  y  sexta  tam- 
P®*1  hoy  pero  a  ios  18,30  ho- 


Los  equipos  se.ectivow  de  mi- 
ni- basquetbol  y  Juveniles,  prac¬ 
ticarán  hoy  en  el  gimnasio  lol 
"Parque  Olavarría  ",  bajo  los 
órdenes  de  Humberto  Chorve- 
nlr.  Lo  harán  a  las  18,30  los 
oh  Icos  de  mlnl  y  a  las  20  los 
del  Juvenil. 


TORNEOS 

INTERNOS 

nuiiimn  ii  nnmuiruiii 

★  Bochas  en  el 
C.  Estudiantes 

Hilda  Ronero  de  Gurruchagn, 
Luis  M.  Gainza  y  José  Aníbal 
Rogo,  son  finalistas  del  torneo 
Interno  de  tríos  mixtos,  que  ‘¿c 
Juega  en  Estudiantes  por  el 
trofeo  "Viviendas  Adala".  Ven¬ 
cieron  anoche  en  la  final  de 
ganadores  a  Nelly  n.  de  Mac 
Donald.  A.  Mafflóll  y  Juan  Ca- 
puano,  por  15  tantos  a  9.  Por 
la  rueda  de  perdedores,  iris 
Capuano  de  Fernández,  León 
Berho  y  Mario  Renero,  elimi¬ 
naron  a  Elena  Renero  de  Cua¬ 
drado,  Mario  Cuadrado  y  Da¬ 
niel  Estévez,  al  derrotarlos  por 
15  a  11. 

El  viernes  venidero  jugarán  a 
las  20,  Sra.  de  Mieri,  Palohy  y 
Oolo  c.  Sra.  de  Fernández,  Be¬ 
rho  y  Renero. 


Sesionó  anoche  la  Asocia¬ 
ción  de  Bochas  "Ciudad  de  O- 
lavarria".  Lo  hizo  en  lus  ins¬ 
talaciones  del  club  Pueblo  Nue¬ 
vo,  considerando  pocos  asun¬ 
tos. 

♦  El.  ZONAL 
INDIVIDUAL 

Lu  Federación  Provincial  de 
Bochas,  confirmó  la  disputa 
de  la  zona  IX.  que  nuc.eu  a 
las  Asociaciones  de  Ola vu nía, 
Coronel  Suárcz,  Bolívar,  Ge- 
nerul  Lu  Mudrld  y  Lapridu,  pa 
ra  los  dios  21  y  22  del  corrien¬ 
te  mes,  en  nuestra  ciudad,  por 
el  torneo  Individual  1974. 

Lu  Asociación  de  Bochas 
designó  para  dicho  torneo,  ios 
can clms  cubiertns  del  club  Es¬ 
tudiantes,  donde  a  partir  de 
hoy  y  bajo  la  dirección  de  San¬ 
tiago  Fernández,  se  entrenará 
nuestro  flamante  campeón, 
Luis  Maittni. 

*  PASES 

Héctor  Cabrera,  Bernabé 
Lelva  y  Luis  Fríos,  pasaron  de 


*  BASQUETBOL 


Pueblo  Nuevo  ai  club  El  Pro- 
vlnclul  y  Mario  Ratto,  de  San¬ 
ta  Lulsu,  se  Incorpora  al  cluu 
Sierro  Chica. 

•  EL  TORNEO 
H.  M  ELI  TON 

El  torneo  "Héctor  R.  Mell- 
t°n  ".  que  organiza  Raclng,  par 
tlcipnndo  dos  trios  por  cada 
club  invitado  y  que  se  Juega 
por  simple  eliminación  con 
partidos  a  15  tantos,  dará  co¬ 
mienzo  el  próximo  Jueves.  A 
partir  de  las  20,  con  30m.  de 
tolerancia,  se  miden  en  Estu¬ 
diantes,  Santa  Luisa  c.  Ferro 
Carril  Sud  y  en  Alvaro  Burros 
Jo  hacen  Pueblo  Nuevo  c.  Sie¬ 
rra  Chica.  En  ambos  casos  se 
juega  con  Job  dos  trios  en  can¬ 
chas  1  y  2. 

El  sábado  continuará  el  tor¬ 
neo  con  estos  partidos 

1RUPO  N"  l._  En  Raclng: 
a  las  14.15  Raclng  c.  M.  More¬ 
no;  a  lus  16,15  El  Provincial  c. 
Pourtalé  y  a  las  18.15  los  fina¬ 
les  del  grupo. 

GRUPO  N<?  2.  -  En  Estu¬ 
diantes:  a  las  14,15  Boca  Ju- 
nlor  c.  San  Martín;  a  las  16,15. 


Culera  Avellaneda  c.  el  gana 
dor  de  Santa  Luisa  -  F.  C. 
Sud  y  a  lus  18,15  las  finales 
GRUPO  N"  3-  En  Pueblo 
Nuevo:  a  las  14,15  Loma  Negra 
c.  Alvaro  Barros;  u  ]as  16,15, 
Villa  Floresta  c.  Hinojo  y  a 
las  18,15,  finales. 

GRUPO  NV  4—  En  Alvaro 

Barro«;  a  laa  14  15  BeJgrano  c 

Estudiantes  y  a  las  16.16  U- 
nlón  del  Sud  c.  el  ganador  de 
P.  Nuevo-S.  Chica  y  a  las  18 
y  15  finales. 

El  domingo  8.  a  las  9.30  Jue¬ 
gan  los  campeones  de  los  gru¬ 
pos  3  y  4  en  cunchos  1  y  3  de 
Ferro  C.  Sud  y  en  Raclng  lo 
hacen  los  ganadores  de  los 
grupos  1  y  2.  A  laa  14.15  se 
Juegan  las  finales  de  zonas  y 
a  las  17  la  final  del  torneo  a 
18  tantos. 

*  EL  TORNEO 
"FREITES” 

La  copa  "Demetrio  Adrián 
Freí  tes",  se  Jugará  entre  los 
días  14  y  15  de  setiembre,  en 
canchas  de  Sierra  Chica  e  Hi¬ 
nojo.  Vale  decir  que  no  co-  I 
me  n  zar  ó  el  10,  oomo  se  dijo  I 


en  piimer  momento. 

Juega  un  trío  por  cada  oh* 
invitado,  el  evento  ¿era  de  ¡Ü- 
pido  desarrollo.  Veamos  el  pro¬ 
grama  del  sábado  14. 

EN  SIERRA  CHICA—  a  m 
14.  en  cancha  1.  s.  Chica  c. 
A  Barros  y  en  cancha  2.  Hi¬ 
nojo  c.  p.  Nuevo;  a  las  id 
cancha  1,  Belgrano  c.  Estu-' 
dlantes  y  cancha  2.  S.  Martin 
c.  L.  Negra.  A  las  18.  se  Jue¬ 
gan  las  dos  L nales  con  los  ga¬ 
nadores  de  cada  cancha 
EN  HINOJO.-  A  las  14.  ca 
concha  l,  C  Avellaneda  c.  P. 
C  Sud  y  en  cancha  2.  Union 
del  Sud  c.  Fortín  Tradiclona- 
llsta;  a  las  18.  en  cancha  1  La 
Esperanza  c.  Villa  Floresta  j 
en  cancha  2,  M.  Moreno  e. 
Raclng  a  las  18.  finales  coa 
los  ganadores  de  cada  cancho* 
El  domingo  15.  juegan  a  las 
14  horas  en  Sierra  Chica,  en 
cancha  1  los  campeones  de  di¬ 
cho  grupo  y  en  cancha  2.  los 
otros  dos  campeones.  A  las  17 
se  hará  la  final.  De  ir  S.  Chi¬ 
ca  a  dicha  final  se  Juega  en 
cancha  1  y  en  caso  contrario 
se  hará  sorteo  previo. 


POLICLINICA  PRIVADA 

C.  I.  O. 


de  CIRUGIA  ODONTOLOGICA 

TODAS  LAS  ESPECIALIDADES  DENTALES  3 

M  LAMADRID  305 f,  - 
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Dr.  Eduardo  S.  Cataldi  i 

Atuatpg  laborales,  danos  y  porjuicios,  desalo-  j 

jo#,  asuntos  de  familia,  sucesiones. 

BOLIVAR  2757  —  TE.  24179 
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OLAVARRIA  PARTICIPA  EN  UN  TORNEO 
CUADRANGULAR  REGIONAL  EN  P.  ALTA 


.  *  ^u^ra  entre  el  sábado  y  el  domingo,  un  torneo  regional 

de  basquetbol  en  la  ciudad  de  Punta  Alta.  El  club  Leandro  N. 
Alem  de  aquel  punto,  inaugura  su  gimnasio,  motivo  por  el  cual 
ha  logrado  la  presencia  de  los  "fives"  selectivos  de  Olavarría 
Mar  del  Plata  y  Tandil,  para  la  disputa  de  un  torneo  cua¬ 
dranglar  de  alto  nivel. 

narHrtJ®?i  JJ  truíi  el  acto  Inaugural  se  jugará  el  primer 

partido  el  día  sábado,  a  cargo  de  los  seleccionados  de  Tandil  y 
Mar  del  Plata,  para  cotejar  luego  Olavarría  y  el  primer  equlDO 
de  Leandro  Alem.  El  día  domingo  a  las  17,  juegan  los  dos 
perdedores  y  de  base,  lo  hacen  los  ganadores  del  sábado 

La  delegación  olavarrlense  partirá  a  las  12.30  horas  en  i>n 
micro  especial  de  la  empresa  "La  Estrella",  desdo  la  sede  de 
la  Asociación,  es  decir  frente  mismo  n  la  Galería  "Vicente  Ló¬ 
pez  ,  alojándose  en  Bahía  Blanca  en  el  Hotel  "Gran  Sur"  ubi¬ 
cado  en  Colón  37. 

Presidirán  la  embajada  los  señores  Héctor  Valelras  José 
Mañero  y  Héctor  Ramagllu,  viajando  como  Juez  el  señor  Ornar 
Jouanny  y  como  coluborador  lo  hace  Daniel  Márquez  Como 
el  señor  Enrique  Mario  Alberdi,  que  dirigió  el  seleccionado  en 
e  Regional  Centro  do  Tandil,  comunicó  lu  Imposibilidad  do 
viajar,  se  entrevistará  hoy  al  profesor  Rubén  Omar  Vlla  con 
el  fin  de  gestionar  que  concurra  para  dteigñ  a  nuestro  equipo. 

*  LA  REUNION  DE  ANOCHE 

El  viaje  a  Punta  Alta  fue  tratado  anoche,  en  la  reunión 
habitual  de  los  lunes,  por  parte  de  la  Asociación  de  Basquet¬ 
bol  de  Olavarría.  que  presidió  el  señor  Carlos  De  Lotto  con¬ 
curriendo  los  señoras  Moyano,  Salwno,  Valelras.  Leal  y  Ma¬ 
ñero.  También  se  trataron  los  siguiente  asuntos. 

INFORMES  Y  REUNION  DHL  TRIBUNAL  DISCIPLINA¬ 
RIO:  El  Juez  Rubén  Touly  olovó  planilla  o  Informe  de  la  final 
dlsputadu  en  Sierros  Bayos  el  viernes  último,  entre  Estudian¬ 
tes  -  Loma  Negra,  comunicando  la  expulsión  do  loa  Jugadores 
Roberto  Bruno  y  Daniel  Llndner  y  dc|  d.  T.  oaleste.  Adolfo 


Palacios,  los  cuules  han  sido  suspendidos  en  forma  proviso  rio. 
El  club  Loinu  Negra  también  elevó  su  informe  sobre  la.>  anor¬ 
malidades  ocurridas  y  ahora  se  cita  a  los  componentes  del  Trt- 
minul  Disciplinario,  pura  el  Jueves  a  los  20.  con  el  fin  de  ro¬ 
nzar  reunión  y  tratar  el  asunto  de  referencia. 

REUNION:  Mañuna  miércoles  a  los  20  horas,  se  llevará  a 
cubo  una  reunión  de  presidentes  de  Centros  Recreativos  y  de 
clubes  de  nuestra  ciudad,  para  tratar  todo  lo  relacionado  oua 
los  torneos  de.  rnlnibásquetbol  y  las  nuevas  pautas  para  su 
práctica.  Se  ruega  la  puntual  asistencia  de  106  Invitados,  do- 
hiendo  concurrir  además  los  consejeros  y  miembros  del  Con¬ 
sejo  Superior  de  la  ABO.  La  cita  es  en  los  locales  19  20  de  lu 
Galena  “Vicente  López". 

REGIONALES:  El  domingo  22  de  setiembre,  se  disputan 
en  lu  ciudad  de  Tandil,  los  torneos  regionales  de  mim- basquet¬ 
bol  <en  horario  matutino»  y  juveniles  «por  la  tarde'  Parti¬ 
cipan  Azul,  Olavarría  y  Tandil,  aunque  so  menciona  que  Azul 
no  lo  hariu  en  mlnl. 


ACCIDENTES  -  DESPIDOS 
especialidad  asuntos  laborales 

Dr.  J.  C.  MARTINEZ  GATT0UN  j 

BOUVAK  M7U.  OUV.UUUA  -  (  UL>.  II  N"  MI  Ut  HL.VFA  - 

I 


TRIBUNA  -  Al  servicio  del  oueblo  OIAV  ARRIA,  mortes  3  de  setiembre  de  197-i 
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Avisos 
clasificados 


FARMACIAS 
DE  TURNO 


HOY  ¿ 

Tyberg  (Rívacbavia  3057).  - 
Balsamello  (Oolón  315^3 >.  " 
Pueblo  Nuevo  (Coronel  i. 
Suárez  y  Cerrito’.  Sirle-  * 
bec*  (Del  Valle  y  Dean  l 
Funes).  | 

MAÑANA  i 

Nicolini  (Vte  López  y  Ge-  . 
nenU  Paz).  Chuiin  (S  r-  -■ 
miento  2824).  Biggio  (Bel-  I 
grano  y  Cliaca  uco).  Sta.  - 
Teresita  (9  de  Julio  y  ¿ 
Hornos  i .  é 


NECESITO  señorita  para  que¬ 
haceres  domésticos,  en  cam¬ 
po  y  dudad,  con  referencias. 
Sgto.  Cabial  2739.  Dpto.  8  de 
10  a  12  horas  de  lunes  a 
viernes.  V :  6 


Día  y  noche  i 

+ 

CRUZ  VERDE 

GABINETE  DE 
ENFERMERAS 

Atención  •  Emj.  de  Od- 
merdo,  L  uz  v  Fuerza  y 
S.  A.  M.  1  S.  A. 
DORREGO  2644 

T.  E.  21232 


SE  OFRECE  joven  de  16  años 
para  trabajos  de  albanü. 
Tratar:  Canaven  N"  1867 

casi  Independencia.  V:  5 


mujer  formal 
necesito 

para  todo  trabajo,  con  o  - 
sin  retiro.  Con  referencias.  _ 
DEL  VALLE  2600.-  V:  4  - 


VENIDO 

Compro  y  cairXIo 

MOTORES  ELECTRICOS 
Nuevos  y  usíutos.  Bombas  cen¬ 
trifugas  -  bombeadores  -  po¬ 
leas  -  bobtnajes.- 

CASA  ERNESTO 
Piedras  642  —  T.  E.  33- 
1359  —  Buenos  Aires 


SPINELLA  y 
PEUJCCION! 

8.E.C.PA. 

11  EL  VALLE  2666 
T.  E.  N°  2*03? 

VENDEMOS 


^  COUPE  TORINO  ..  1970  - 

Z  PEUGEOT  504  .  1912  ; 

¿  DODGE  CORONADO  1972  ■ 
f  DODGE  POLAR  A  ....  1969  ] 

Z  DODGE  GTX  V8  ....  1971  i 

f  CHEVROLET  .  1970  ; 

Z  FALC:N  DE  LUJO  ..  1963  ; 

r  V AI  IANT  III  .  1961  ' 

l  FIAT  128  .  1971  ! 

¿  FIAT  750  .  1965 

?  TS  ARD  T  700  .  1960 

Z  BUGGY  -  BURRO 

e  FIAT  1500  1969 

|  ESTANCIERA  .  1953 

I  DODGE  D-100  .  1966 

|  RASTRO JERO  .  ; .  . . .  ^  1953  i  j  | 


::  BUSCO  CASA  EN  : 
ALQUILER 

ZONA  CENTRICA 

?  Tratar:  Sanatorio  Olava-  _ 
Z  rria,  Alsina  y  San  Martin.  | 

ifiill.l|illH»illiiin»n»i'ln«iilM»i.l.illillHilltilli»«l^ 

iliiliiliuriu»  »i  »!»!.»•»  l  iliilttliiliiliillH'iliil 

:  REPARTO  DE  I 

:  KEROSENE  Y 

i  GARRAFAS  \  i 

DOMICILIO 


FESTIVAL  M0T0CICL1STIC0  EL 
12  DE  OCTUBRE  EN  HINOJO 


T  E.  24076 


El  12  de  octubre,  so  realiza¬ 
ré.  un  festival  de  motociclismo 
en  Hinojo  utilizándose  la  pis¬ 
ta  ubicada  entre  Hinojo  y  Co¬ 
lonia  Hinojo,  que  ya  íucra  es¬ 
cenario  de  emocionantes  Jor¬ 
nadas  y  que  lamentablemente 
por  distintos  motivos  luego 
quedó  Inactiva. 

Este  festival  estará  organi¬ 
zado  por  la  Peña  de  Motoci¬ 
clismo  do  Hinojo  y  la  Subco¬ 
misión  de  Espectáculos  del 
Club  Atlético  Hinojo,  y  con 
total  beneficio  para  estos  úl¬ 
timos  que  destinarán  el  pro¬ 
ducido  a  la  reconstrucción  de 
la  sede  social  hinojense,  da¬ 
ñada  por  un  incendio. 

Pero  no  solamente  habrá 
motociclismo  sino  también 


Icarting.  distribuyéndose  en 
ambos  casos  importantes  pre¬ 
mios  a  los  ganadores  y  mejo¬ 
res  clasificados. 


En  los  próximos  dias  v  co¬ 
nocerán  otros  detalles  con  res¬ 
pecto  a  esta  jornada  del  mo¬ 
tor. 


VENDO 

FIAT  1500  y 
FIAT  1100 
Avda.  Calón  3964 


COMPRAMOS 


SE  PREPARAN  . 

alumnos 

de  inglés,  francés,  esteno¬ 
grafía  y  mecanografía- 
Colón  2653.  planta  alta 


atiünimnuiuiiiiinii»''' 


1  Danubi 

VteLOPÉZ 


Pagamos  el 


PRECIO! 


EXTRAVIE 

documentos  personales  a  z 
nombre  de  Lucía  M.  de  « 
Pafumi.  " 

Gratificaré  devolución  en  _ 
Pinturería  Pafumi  o  en  ■ 
Alsina  2121.  V:  4  | 

RUEGO  devolución  de  puerta 
trasera  de  cúpula,  gratifica¬ 
ré.  Alvaro  Barros  y  Alsina  T. 
E.  21106.  V;  5 


Programa 
de  T.V. 


(Canal  45) 

HOY 

14.30:  Siesta 
1  30:  El  club  de  los 
niños  felices 
19.20:  Noticiero  7 
19.45:  Espacio  cedido  a 
partidos  políticos 
:0.00:  Noticiero  7 
20.25:  Historias  deportivas 
20.30:  Perdidos  en  el  espacio 
21.30:  Grandes  novelas 
23.CO:  Noticiero  7 
23.30:  Generación  espontanea 
00.3  D:  La  paz  sea  con 
nosotros. 


los 


VENDO 


Chevy 

Citroen  2  CV 
Fiat  600 
Renault  4L 
Gordini 
Rural  Fiat 
pora  Píele  up 
Fiat  1100 


1970  ; 
1968  i 
1968  i 
1968  1 

1967  i 
1966  ! 
1964  ¡ 
1962 


LAVALLE  1948 

permutas  Y 
facilidades 

.««filMtftfa  r  DMol 


limpieza  i 

HASTA  EN 

2  horas] 

TINTORERIA  I 
OLAVARRIA  j 

ESPAÑA 
y  BOLIVAR 

T.L  20244 

!•••••»•»••••• . . 


M  A  ft  A  N  A 


11.00: 

12.00: 

13.00: 

14.30: 

18.30: 

19.20: 

20.30: 

22.00 

23.00 

23.30 

00.30 


Señal  de  ¡i juste 
Noticiero  7 
Tardes  de  cine 


EDICTOS  JUDICIALES 

POR  TRES  DIAS  -  El  Dr. 
INOCENCIO  DI  PAOLO,  hace 
saber  que  el  martiliero  PEDRO 
ANTONIO  RFSSIA.  rematará 
el  día  8  de  setiembre  de  1974,  j 
a  las  11  horas,  en  el  local  de 
calle  San  Martin  N°  2-  39  de 
Olavarría,  al  contado,  ocupa¬ 
do  afectado  por  servidumbre  y 
al  mejor  postor  la  fracción 
de  campo  ubicada  en  el  Par- 
tido  de  Olavarría.  designada 
según  catastro:  Circ:  XI: 
Parcela  540e;  con  una  super¬ 
ficie  de  124  ha.  37a.  8Gca;  con 
la  base  de  74.493.13  cuyas  me¬ 
didas  y  linderos  son-  al  N.O. 
línea  W-X  938, 20m,  lindando 
con  lote  2;  al  N.  E.  en  la  li¬ 
nea  X-35.  por  dondr  l:nda  con 
campo  lote  2,  mide  458, 63m: 
desde  el  punto  X  hasta  el  pun¬ 
to  50  y  desde  éste  hasta 
el  35:  366  20m.;  en  el  costado 
S.  E.  en  una  línea  de  3  tra¬ 
mos  mide:  a  partir  desde  el 
punto  35  v  hasta  el  31:  3  Om. 
y  entre  éste  y  el  55;  6  6,50m. 
y  desde  esta  última  hasta  el 
15:  541,20in..  lindando  con  las 
tres  dimensiones  con  terreno 
del  lote  4  y  parte  del  6;  des¬ 
de  el  punto  15  al  17,  forman-  ^ 
do  un  costado  S.O.  y  mide: 

6T0.  Om  lindando  oon  parte  de  i 
los  lotes  6  y  1:  desde  el  pun-  ;g 
to  17  al  63,  formando  un  eos-  ¿ 
tado  de  N.O.  y  del  63  hast.i  el  j  ¡ 
punto  W,  cerrando  la  figura  y 
formando  otro  costado  S.O  y 
mide  respectivamente  577, 26:n. 
lindando  ambas  dimensiones 
con  terreno  del  lote  1.-  Comi¬ 
sión  3  oo  a  cada  parte.  Seña 
10  ojo  El  comprador  deberá 
constituir  domicilio  legal  en  el 
radio  de  asiento  del  Juzgado 
bajo  apercibimiento  de  ley.- 
Venta  decretada  en  los  autos: 
“HABIAGUE  ESTEBAN  MA¬ 
RIA  C|a.  BALTZ  FRANCIS¬ 
CO-COBRO  HIPOTECARIO”, 
que  tramitan  por  ant¿  el  Juz¬ 
gado  de  Primera  Instancia  en 
lo  Civil  y  Comercial  N’  2,  Se¬ 
cretaría  N9  4  del  Departamen¬ 
to  Judicial  de  Azul.-  AZUL,  a- 
gosto  30  de  1974.-  E|L:  “Afec¬ 
tado  por  servidumbre".  Vale. 
Eduardo  P.  Allende,  abogado- 
secretarlo. 

V:  4 


Euforia  en  Hinojo  por 

el  triunfo  de  Maitini 

a  laE^r  süft  » 

a.  J  \«  faz  deportiva.  Hinojo  no  ha  tenido  este  año  los  cm 

de  1973  y  para  colmo  de  males,  un  incendio  sumió  en  mi¬ 
tos  de  1973  y  para  cu  hftCe  muv  U(¡mpo 

Pero* bastó  que  Maitini  s,  clasificara  campeón  individual 
Pero  oasu>  q  ^  club  ^  Ucnara  de  gcntc  paaa.  que 

1974  paia  qfi  ta  sc  renovara  y  para  que  la  población  misma 
->  'SI  para  !£.<*«  los  motivo,  por  lo.  cu»l«.  un. 

pflravana  'de  20  automotores  irrumpía  de  pronto  haciendo  oír 
caí  avan  regresaba  de  Estudiantes,  donde  e»  p  oe 

^^SSSSSsSS^ 

eún  viejo  dlileente  dc  Hinojo  y  cra  El 

ma,  porque  ÍT  nue  vivía  d  instante  más  lindo  de  «o  vida. 
'rCsa^con  un  eopetin  n*  ^ 

srrs — -  -  u“ 

su  constante  lucha,  porque  nim  “  alg0  muv  instante  en 

?ar  rlhr^;- 

«VoUel  "siniestro  q-  dejó  sus  Instalación.. 

en  mal  estado. 


Radio 

Olavarría 


Comunica  a  los  señores  anuifcciaDtes,  ^ 
agencias  publicitarias,  comercio,  in-  ^ 
dustria  y  público  en  general  que  por  2 
Resolución  No.  282  DGE  74  emana-  j 
da  de  la  Dirección  General  de  Emiso-  z 
ras  Comerciales  de  Radiodifusión  y  j 
Televisión  procedió  a  incrementar 
las  tarifas  publicita.ias  vigentes,  a 
partir  del  1  de  setiembre  del  corrien¬ 


te  año. — 


mi  'I!iiiii::i:iiiiiiíiiii. huí 
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El  club  de  los  niños 

felices 

Noticiero  7 

El  mejor  espectáculo 

Programa  a  confirmar 

Noticiero  7 

Generación  espontánea 
La  paz  sea  con  nos  tros 


POR  TRES  DIAS.  El  Sr.  1- 
NOCENCIO  DI  PAOLO,  cita 
por  treinta  días  a  herederos  y 
acreedores  de  ALEJANDRO 
Rossi.  Azul,  30  de  Agosto  de 
1974. 

Eduardo  P.  Allende,  abogado 
-  secretario. 


DONE  SANGRE  j 

Así  logrará  salvar  vidas  de  sus  semejan-  3 
tes.  Se  lo  pide  el  Servicio  de  Hemoterapia  j¡J 
del  Hospital  Coronel  Olavarría. 


Vendo  rotisería 

Muy  bien  ubicada,  trabaja  bien 
Grandes  facilidades  de  pago. 
Tratar:  ISMAEL  F.  DOMINGUEZ 

GENERAL  PAZ  2911 


«,*«***##••-••••••••••••••••••••••••••••••••••******** *********  | 

|  OSCAR  F.  JAUREGU1 

:  Abogado  3 

•  DOPREGO  3028  T.E.  21548  OLAVARRIA  j 

. . * 

. . . 

!  Dr.  LUIS  A.  SEAMBELAR 

•  MEDICO  CIRUJANO 

ESPECIALISTA  EN  VIAS  URINARIAS  ] 

Ex  Jefe  Inst.  de  Urología  Hospital  ^bizaixeta.  ** 
Becario  Jackson.  Memorial  Hospital  U.S^. 


S  HORNOS  3217  i.*,  zuziu . ^¡^5555» 

•*•••*•**  *e^**^^**^*^^*^^**,**^‘***  *  *  1*  ■i'jvíji . 

t  Dr.  ALBERTO  VALVERDE 


T.E.  20240  OLAVARRIA 


-j  S  CONSULTAS:  de  10.30  a  12  y  de  16  a  18  30  de  lu»e*  » 

flj  "sanmartín  OLAVAHgaá 


I 


X  R  f  8  ü  N  A 


«i 


AJEDREZ 


rcify  mortes  3  de  setiembre 


Se  iniciará  el  sábado  el  Memorial  "Julio 
A>  Pologna  -  Asamblea  en  la  Federación 

Tal  como  hemos  venido  a-  Habí  a 


•ACIN*  ts 


Actos  deportivos  en  el  “Día 

del  Trabajador  Sanitario" 


Tal  como  hemos  venido 
nuncwmdo.  dará  comienzo  H 
próximo  sábado,  el  torneo  Me¬ 
moria*  de  ajedrez  ‘Julio  Ar¬ 
gentino  Pologira.  en  su  segun¬ 
da  edicáóu  y  organizado  por  la 
Federación  de  Ajedrez  de  Ola- 
varria  El  evento  se  disputara 
integramente  en  Ias  instala¬ 
ciones  del  club  Social,  loa  sá¬ 
bados  y  domingos  a  partir  de 
las  16  hora* 


Habrá  Interesantes  premios 
otorgándose  al  igual  quc  en  la* 
primera  edición,  realizada  el 
V*****®,  un  juego  de  aje- 
dre*  de  madera  de  retamo  o 
de  ónix,  al  campeón.  El  segun¬ 
do  se  llevará  el  trofeo  "Hono¬ 
rable  Concejo  Deliberante"  y 
habrá  premios  hasta  el  vigé¬ 
simo  clasificado. 

i-as  inscripciones  se  reciben 
diariamente  en  el  Club  Social, 


Dr.  ORLANDO  CAPORAL 


ABOGADO 

RIVADAVLA  3196  _  T.E.  22706 


—  •  OLAVARRIA  • 


por  parte  del  señor  Armando 
Canevello,  en  el  horario  com¬ 
prendido  entre  las  9  y  las  12 
y  de  16  a  19  horas. 

Hasta  el  momento  hay  muy 
pocos  anotadas,  ya  que  sola¬ 
mente  dos  ajedrecistas,  se  Ins¬ 
cribieron  para  actuar  en  el  im¬ 
portante  evento.  Son  ellos 
Guillermo  Santiñaquc  y  Juan 
Carlos  Acosta.  En  las  próxi¬ 
mas  horas  se  confia  contar  con 
elevado  número  de  anotados, 
dada  la  magnitud  deJ  torneo  y 
los  premios  en  juéfeo. 

*  ASAMBLEA 

Mañana  miércoles  se  renli- 


1  la  asamblea  general  ex- 
j  traordinarla  de  la  Federación 
I  de  Ajedrez  de  Ol&varria.  en 
j  la  sede  social  del  club  Ferro 
Carril  Sud.  Las  deliberaciones 
.  ^  Iniciarán  n  las  21  horas, 

|  considerándose  el  siguiente  or¬ 
den  del  dia:  l  >.  obtención  de 
la  personería  jurídica;  2»  re- 
:  formas  a  los  reglamentos  de 
la  F.A.O. ;  3).  cumplimentar 
nota  de  la  Federación  Argen¬ 
tina  de  Ajedrez,  de  fecha  31 
de  Julio  de  197L  Los  clubes 
deberán  enviar  además  de  sus 
delegados  para  la  asamblea,  ios 
nombres  de  sus  consejeros  an¬ 
te  la  F.A.O. 


Pasado  mañana  Jueves  «e  oe- 
J  íeora  el  día  del  Trabajador  Sa- 
nltario.  en  todo  el  peía.  La  Sec- 
,  cional  local  ha  organizado  una 
serle  de  actos  en  forma  Inter¬ 
na.  que  .se  inician  el  jueves  5 
con  la  colocación  de  una  ofren¬ 
da  Loral  en  homenaje  a  ios 
1  compañeros  fallecidos.  Después 
j  se  da  comienzo  al  torneo  «le 
I  billar  individual,  por  la  copa 
i  donada  pot  Panadería  Elbey 
para  el  campeón  y  trofeo  “Jo¬ 
yería  Tenaglia’’  para  el  segun¬ 
do.  También  se  inicia  e¡  certa¬ 
men  Individual  de  ajedrez,  co¬ 
pa  ‘Joyería  Ibarrondo”  para  el 
i  ganador  y  medalla  “Creacione¿ 

IYandree"  para  el  segundo. 

El  viernes  6.  disputa  el  tor¬ 
neo  de  truco  por  parejas,  con 
copas  para  los  campeones  y 
medallas  a  los  subcampeones, 
donadas  por  “Joyería  Sa.abe- 


IZ 1  **  mU*'  **  fluyen 
copa*  para  los  campeones  v 

íoríd1 **  P*ra  ,0"  9f^iyrid0,í'  O- 

torgadas  por  “Joyería  Gonzá- 

Para  el  sábado  7  se  anuncia 
torneo  de  bochas  para  tríos. 
P^r  las  copas  donadas  por 
Bor  Magaldi”  para  el  gana¬ 
dor  y  el  segundo  se  ¡levará  las 
medallas  Instituidas  por  "Jo¬ 
yería  Sarltnga". 

Los  actos  culminan  el  domin¬ 
go  con  una  comida  de  cama¬ 
radería  y  se  procederá  a  ia 
entrega  de  premios. 


Dra.  NEDDA  Y. 
DE  VITALE 

ABOGADA 

Civil  -  Comercial  y  Penal 
España  2.083  •  T.  E.  21990 


CASA  ZUBILLAGA  S  A. 


En  Estación  16  de  Julio  —  Mañana  miércoles,  a  las  14,30  h$. 

200  VACUNOS 


42a.  EXPOSICION  DE  GANADERIA,  INDUSTRIA  Y  COMERCIO, 
de  la  Sdad.  Rural  de  Olavarría,  ventas  16  de  setiembre,  9  horas 


GORDOS  E  INVERNADA 


En  Bolívar  —  El  lunes  S  —  A  las  9  horas 

46-  EXPOSICION  -  129  TOROS  Y 
VAQUILLONAS  -  32  CARNEROS 


En  Olavarría  —  E!  lunes  9 

REMATE  GENERAL 


En  Recalde  —  El  viernes  13 

REMATE  GENERAL 

En  Colonia  Hinojo  —  El  sábado  14 

REMATE  GENERAL 

En  Espigas  —  El  jueves  19 


toros 


REMATE 


general 


En  Olavarría  —  El  sábado  21 

A.  ANGUS  de 


“GUANTA Y”  de  triarte 

60  Toros  Pedigree  y  puros  controlados 

40  VAQUILLONAS 

En  Olavarría 


Pedigree  y  puras  controladas 


El  miércoles  25 
En  Recalde  —  El  jueves  26 

anotados:  1.300  Vacunos 

E.  E«pi,a.  -  El  i  abado  28  —  A  la.  15  hora. 

REMATE  ESPECIAL  DE  INVERNADA 

|Zff\  ||  f  de  buen  campo,  con  población  — 

II  Z  HnrtnronCUnacasa  habitación  por  cuenta  de  . 

1  *  neu  ai  eaa^  geronima  z  de  andreu  ' 

Más  cuto*  ALBINA  2M3  -  TJi  20619  O  22070  -  OLAVARWIA 
—  LA  VALUE  127  —  TI.  421  —  BOLIVAR  — 


Aberdeen  Angus 

1  VAQUILLONA  ABERDEEN  ANGUS 
3  TOROS  HEREFORD 

50  CARNFROS  CORRÍFDAI E 
15  BORREGAS  CORREALE 
11  CARNEROS  LIWOI.N 

2  PORCINOS  HAMPSHIRE 

CABALAS  QUE  NOS  CONSIGNAN  PRODUCTOS: 


“TRES  HE R.MANOS".  de  Boubéc  S.C.A.,  en  Pont  talé. 

EL.  BOQUERON",  de  Domingo  Berardi.  en  Laprida. 

’  EL  RETORNO”,  de  Nlcolus  Guillermo  Berardi,  en  Laprida 
“LA  CHIQUITA",  de  Adolfo  Bilotto.  en  Olav  nvia. 

"LA  PRIMICIA",  de  José  B.lotto,  en  Olavarría. 

'  EL  HINOJO”,  de  Emilio  J.  Brü,  en  Coronel  Suárez. 

"LOS  MOCHOS",  de  Cabañeros  S.A.,  en  General  La  Madrid. 

•  EL  RINCON",  de  Virgilio  Juan  Caldeira.  en  Olavarría. 

"L.A  ARBOLEDA",  de  Evelio  A.  Cotlgnoia,  en  Saladillo. 

SANTA  LUISA",  de  Jorge  Ruúl  Diríbarne,  uu  Laprlda. 

'  LAS  MERCEDES",  de  DI  Roceo  Hnos.,  en  Coronel  Pnngles 
"EL  RODEO",  de  Don  Virgilio  S.A..  en  Olavairia. 

"GUANTAY".  de  El  Mojón  S.C-A.  en  Cerro  Sotuyo. 

"DON  ALFREDO",  de  Estancias  y  Cabañas  Don  Alfredo,  en  Olavarrf* 
"LOMAS  PAMPAS”  de  Emigdio  Nicolás  P'alabdla,  en  Olavarría. 

LAS  TAPERAS",  de  Suc.  Manuel  P.  Quitarte,  en  Id  de  Julio. 

LA  MASCOTA",  de  Lu  Mascota  S.C  A  .  en  Hinojo. 

"LA  REFORMA",  de  Lo  Reforma  S.C. A-,  en  16  de  Julio 
LA  MAGDALENA",  de  José  Lardlzubal.  en  Blanca  Grande. 

"LA  ESCOCIA  ",  de  Enrique  Loza  Semprún.  en  Hinojo 
SAN  ANTONIO",  de  San  Antonio  S.C. A.,  en  Olavarría. 

"ADELIA  MARIA",  de  Rogelio  A.  Sullas,  en  Olavarría 
TLA-MAR",  de  Suc.  Casimiro  Sarachu  <hi.k>'  en  San  l ♦<W*. 

"LA  MABELITA",  de  Rolando  y  Roberto  Issaly.  cu  Plgúé 
"LA  COIX>NIA  NUEVA  ",  de  Héctor  E.  Favre.  «*n  Pigüé 
EL  CHAÑAR",  de  Atizona  8.  A.,  en  Coronel  SuAres. 

LA  VICTORIA",  de  Pedro  Albino  Schwíndt.  eu  Coronel  Suaraa. 

EL  ÑUDO",  de  El  Ñudo  8oc.  Civil,  en  DuraAuna. 

LAS  TRES  MARIAS",  do  María  D.  P.  de  Marateo  »  Hijo  <m  tt  <*»  U»l*v 
"LA  REFORMA"  de  Zeberlo  Hno«.t  un  Av acucho 
"LA  AMERICA"  de  Luó  Marta  Lwmw  en  Recalde. 


TRIBUNA  —  Al  servicio  del  oueblo 
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Todos  los  que  cayeron  en 
Catamarca  murieron  en  acción 


Habría  reorganización 
en  el  justicialismo 


BUENOS  AIRES.  3  iNA'. 
Comen*»  a  deliberar  en  la 
mañana  de  hoy  el  Consejo 
Superior  del  Movimiento 
Justicialista.  habiendo  tras 
cendido  la  posibilidad  de 
que  sus  conclusiones  mar¬ 
quen  el  inicio  ue  una  reor¬ 
ganización  partidaria  a  ni¬ 
vel  nacional. 

Los  principale-s  dirigentes 
del  Movimiento  entrevista¬ 
ron  al  ministro  del  Inte¬ 
rior.  doctor  Rocamora.  en¬ 
cabezados  por  el  señor  lim¬ 
ito  Bruneilo,  vicepresidente 


primero  del  cuerpo  c  in¬ 
terventor  en  Córdoba.  Este  ~ 

fue  interrogado  por  los  pe¬ 
riodistas  y  dijo  que  su  di-  - 
misión  en  las  funciones  2 

que  cumple  en  la  provincia  - 

mediterránea  sigue  en  ma-  “ 

nos  de  la  señora  Jefe  de 
Estado.  ^ 

En  esferas  allegadas  al  " 

justicialismo  cobró  cuerpo 
la  versión  de  que  en  reem-  - 

pía 7»  de  Bruneilo  se  desig-  “ 

liaría  al  ex  gobernador  cor¬ 
dobés  Raúl  Luchini.  “ 


Reparación  por  daño 
moral  a  dos  niñitas 


padre  de  loa 
Oiltfenti 


Investigan  por  un 
hallazgo  de  restos 


BUENOS  AIRES.  3  'NA'  - 
La  poücaa  está  empeñada  cu 
descifrar  el  misterio  de  un  ha¬ 
llazgo  de  fracciones  de  restos 
humanas  en  diversas  partes 
de  esta  Capital  y  determinar, 
primero,  si  todos  pertenecen  a. 
mismo  cuerpo  y  luego  si  se  es¬ 
tá  frente  a  un  hecho  crimi¬ 
nal,  como  todo  hace  sospe¬ 
char. 

Hasta  ahora  se  encontró  en 
las  piox.midadc»  del  albergue 
Wames  en  un  lugar  solitario, 
entre  la  calle  Chorroarin  y 
laé'  vía ■s  de!  F.  C.  Rcca.  un  pa¬ 
quete  conteniendo  una  pierna 
humana,  seccionada  a  la  al¬ 


tura  de  la  rodiha.  con  carac- 
crist.cas  de  haber  actuado  a- 
tlí  una  mano  experta.  Poco 
mas  tarde  en  Cu  lien,  casi  Bu- 
carelli.  apareció  una  mano 
izquierda,  a  la  que  faltaban 
los  dedos  pulgar  y  anular.  No 
trascendió  si  esos  restos  perte¬ 
necen  a  hombre  o  mujer,  pero 
si  que  e»  papel  que  envolvía  a 
ambas  piezas,  era  de  similares 
características. 


BUENO»  AIRES.  3  <  NA  . 

El  Comando  General  del  L- 
Jérclto  se  refirió  en  un  comu¬ 
nicado  a  la  intervención  que 
cupo  a  los  efectivos  militares 
que  actuaron  en  la  represión 
de  la  guerrilla  en  Catamarca. 

Tales  imputaciones  hicieron 
aparecer  a  los  fuerzas  múlta¬ 
les  como  sometiendo  h  apre¬ 
mios  ilegales  a  supuestos  de¬ 
tenidos.  y  señalaron  también 
que  algunos  guerrilleros  muer¬ 
tos  habrían  caído  sin  oponer 
resistencia. 

El  comunicado  dice: 

“Ante  imputaciones  que  a- 
fcctan  al  Ejército,  originadas 
en  una  conferencia  de  prensa 
realizada  por  los  abogados  de¬ 
fensores  de  personas  involu- 
1  eradas  en  los  sucesos  ocurridos 
I  en  la  ciudad  de  Catamarca  y 
que  fueran  publicadas  por  ór- 
!  ganos  de  prensa  el  29  de  agos¬ 
to  próximo  pasado  se  informa: 

“D  Los  elementos  subversi- 
i  vos  que  fueron  abatidos  en  su 
enfrentamiento  con  efectivos 
militares  perecieron,  en  su  to- 
1  talidad,  en  acciones  de  com¬ 
bate. 

"2)  En  ningún  momento  e- 
xistió  persona]  detenido  a  dis- 
posic'ón  de  autoridad  militar” 

Dichas  imputaciones  hablan 
sido  formuladas  por  integran¬ 
tes  de  la  Agrupación  Gremial 
de  Abogados  de  Córdoba,  en  a- 
nuella  r:udnd  y  luego  por  los 
abogados  Silvio  Fronda  v 
Manuel  Gaggero.  en  esta  Ca¬ 
pital. 


Por  el  momento  no  hay  ver¬ 
siones  of'dales,  pues  incluso 
puede  tratarse  de  alguna  de 
las  habituales  bromas  de  es¬ 
tudiantes  de  medicina. 


,  ,M», _  ai  revocar  una  scnten.la  . 

BUENOS  AIRES,  j  ”...  c  de  la  Cámara  Civil  hizo  - 

2  <le  primera  instancia.  mc>i  al  seguida  |*>r  Ion  padres  " 

-  lugar  «  la  demanda  por  daño  m  ^  alumna8  d„  St.  Ca-  - 

I  de  doa  niñas,  de  7  a ■  a  Dftit,>n  s.  A.,  propietaria  a  • 

-  therines  Seholl  y  concepto  a  lo*  demandantes  200.000  . 

-  escuela.  •*  P«Mrar  fn.  w  M 

-  .V  ln-s  COB^  ntftaa  Juntamente  con  una  compañera.  m-  apo-  I 

La*  í  un  DOmo  úa  pegamento,  de  propiedad  d-»  ole-  - 

;  curaron  de^  uriporno^aen  ^  4rftWa 

I  K  °'  wn1  motivó  una  reprensión  en  privado  y  luego  otia.  - 

-  formada^  u  por  Ui juilas  que  los  padres  d<-  las  do*  - 

1  nlñaf  mencionadas  Iniciaron  a  la  directora  de  la  —la.  . 

-  ^  Va"  acción"  por  daño  moral,  en  primera  instancia  fue  re-  . 
:  rha  ada  peí"  la  Sala  C.  revoca  este  tallo  y  dieta  la  conde-  . 

2  na  ia  cámara  que  debe  tenerse  <n  cuenta  “a  pdL  V 

-  rión  due  el  caso  podría  tener  en  un  ámbito  esencial  de  la 

!  vida  Institucional  del  país,  pues  debe  conridew»  *a 

-  traordlnaüa  influencia  que  ejerce  «i  la  íori n  c  ^  ^  y 

1  ciudadanía  la  educación  que  se  le  ^parte  en  lQ8  nl_ 

-  universidades  y  lo  que  significa  en  la  foimacion 

2  ños  las  enseñanzas  de  la  escuela  P™"ar‘  .  merítuaree 

é  Respecto  del  episodio,  expresa  ej  edu.a- 

”  relación  con  la  edad  de  las  niñas  y  rec  no  deben 

Z  dor  San  Juan  Bo»co  había  dicho  que  1 *■  íormna 

l  aplicarse  en  publico  y  tienen  que  ¡^-nsiblp  en  los  «w- 

_  de  sanción  puedan  herir  la  dignidad  tan  s« 

“  colares.  nhrl...  antijurídico  de 

¡  El  caso  —concluye—  importa  un  obi  ^  docente, 

T  la  escuela,  aunque  haya  «do  .  instrucción  pri- 

"  porque  excede  las  fa  ultadés  de1  reparar  el  daño 

¿  maria  y  ello  hace  nacer  la  obliga- .ón  de  leparai 

|  moral. 


BUENOH  AIKE8  3  'NA»  — 
Fueron  apuñado*  en  et  «e- 
|  rnenlerio  Recoleta  lo»  reston  dei 
M*fH>r  Franco  Jaime  DiBgf’iiU. 

,  Industrial  en  la  rama  de  les 
¡  textil**  y  vegetales.  »u  perso¬ 
nalidad  tuvo  ti  ascendencia  jr- 
í  csp<  rada  al  pai*  y  »1  mund>. 

I  ¡¡  través  de  un  capricho  cu-  * 
j  naturaleza.  En  efecto,  é.  19  <J» 

¡  jUn0  de  1943.  Mi  esposa.  d«f>  * 
i  Ana  Versano,  que  concluía  u 
I  cuarto  embarazo,  dio  a  u?  ?r. 
!«*»  mañana  cinco  criatura-, 
i  Carlos  Alberto.  Franco,  ^a- 
ría  Criatlna,  María  E6thcr  y 
|  María  Fernanda,  que  ae  cc*i*- 
tituyeron  así  en  centro  de  i* 
atención  mundial,  haata 
toncos  detentada  en  la  mater  a 


por  las  quíntillizae  Dionne. 

Canadá. 


Tuvo  el  ménio.  don  Franco 
Diiig-ntl.  de  .mponer  alred»— 
d»n-  de  sus  hijos  un  cerro  dig¬ 
no  de  vida  intima,  pues  tem.ó 
que  la  pubhcid'id  deforma;» 
sus  caracteres  de  las  evolución 
natural  que  corresponde  s  as 
criaturas. 

A;i  fue  como  pocas  veces,  a 
curiosidad  púbil»;a  atravesó  e- 

_  aas  berreras  y  sólo  cuandr.  » 

-  los  hijos  -  ahora  de  31  años  y 

2  ¡  cada  uno  jefe  de  familia—  pu- 

-  i  do  saltar  e-^a  vaha.  Valla.  +1 

-  parecer,  muy  necesaria,  porque, 

2  !  precisamente,  el  ejemplo  de 

-  i8,  qu-.nU’lUas  Dhone  reve*ó 

2  qu»1  no  pun  .  ron  disfrutar  de 

-  infancia  ni  de  juventud  nerma- 

-  a.'isoó'^s  pe  mateen  tem»'  * 

I  poi  e!  estado  público  de  cade 

,  uno  de  esos  easoe. 


, 


Interventores 
en  las  r?»^ios 


BUENOS  AIRES.  H  (NA  ' . 
Fueron  puestos  <>n  posesión  de 
sus  funciones,  los  nuevos  in¬ 
terventores  en  radioemisoras 
del  Estado:  El  Mundo.  Juan 
Orlos  Villone:  Bel^rano.  Da¬ 
niel  Adamo:  Splendid.  Luis 
Elias  Sojit. 


México:  Sin  pistas  d*  quienes 
raptaron  al  suegro  de!  presidente 

.  _  — lu  vida  de  ZUHO 


^dií 

'.0  ® 


Casa  Sallies  S.  A. 


EN  C1AV ARRIA,  el  jueves  5,  a  las  14,30  hs.  —  636o.  Ríe:  Fena 


390  Vacunos 


marcas  líquidas,  su  mayoría  gordo 


GUADALAJARA  ‘  México »  3  'NA-JJPI  • 

Una  multitud  compuesta  por  mas  de 
obreros  y  campesinos  se  concentró  ^  P» 
testar  contra  el  secuestro  de  José  Guadal  ape 
7uno  al  tiempo  qut  aumentaban  hoy  los  re¬ 
móos  de  que  el  secuestrado  suegro  del  pru  ¬ 
dente  Luis  Echeverría  haya  muerto  en 
tiverio.  mult.tud  cQlnló  t  Plaza  mayor  ele 

- 

secuestro  ^Entretanto  la  Policía  continuaba 

aparentemente  sin  pistas  U  búsqueda  de  siete 
sospechosos.  ^  inicialmente  los  autor-da- 

refir  ^eVrrr.0rr^?ir-KÓ 

tenemos  pistas  que  conduzcan  al  escondit, 

108  Tu ex  «ouernauo,  de» 
d0  <k.  Jaliseo  y  considerado  una  p0‘ 

ntiea  desdi-  la  revolución  mexicana  de  U 10, 
me  secuestrado  el  miércoles  en  e^ta  “udad. 

iaSt  *í¿dr™S5“ruft.»Í5r ^sccucsundo 

“uiTctnsuldf  Estados  unidos  Terence 
Leonhardy. 


Los  temores  por  Va  vida  de  Zuño  aumen-  j 
tótoan  cuando  el  caso  entraba  en  su  séptico 
día  El  medico  d-  su  famiba  advirtió  que  \& 
frágil  salud  del  anciano  podría  no  resistir  1* 
tensión  del  secuestro. 

Los  temores  también  especulaban  que  Zu¬ 
ño  podría  haber  sido  asesinado  por  s\ts .  cap“ 
6orea° debido  a  la  firmo  pos.clón  drt  Gobu-.n. 
de  no  negociar  con  delincuentes. 

El  gobierno  se  ha  mantenido  firme  en 
política  de  no  negociación  con  los  twronsws 
durante  más  de  un  año.  y  éste  caso  no  fw» 
considerado  una  excepción,  aun  cuando 
ba  en  juego  la  suerte  del  suegro  del  Presid  n- 
te  de  la  R>  püblica. 

Echeverría  advirtió  el  domingo  en  un  ote- 
curso  ante  el  Congreso,  que  el  Gobierno  tro 
trataría  nunca  con  criminales,  aun  en  el  íj 
d<-  que  él  mismo  sea  secuestrado. 


OG*.  V* 

í  *  *  «ÜO 

I  B ÍSKÍÍ  ÍI 


Un  comunicado  de  los  secuestradores, 
miembros  de  un  grupo  autodenominado  Fuer¬ 
zas  Revolucionarias  Armadas  del  Pueblo  .«* 
encontrado  él  viernes.  S^im .se  revelo  él  co. 
mullicado  exigía  un  rescate  de  1 .600.000  doeá 
res  y  la  liberación  de  varios  prisionero»  de  a», 
cálceles  de  Jalisco  v  la  Capital  Federal.  n 


EN  0LAVARR1A,  consignaciones  en  la  42a.  Exposición 
de  Ganadería  e  Industrias 


40  TOROS 

Aberdeen  Angus 

1  Vaquillona 


Noche  de  violencias  hubo 
en  Newark,  Estados  Unidos 


«  „  «o»»™  "T  ;  “  :"f.  2 

U,,rM  Prunas,  de  N  ^  Prlmlol».  0e  i-  Kathí  ^ 

y  Gronel;  U.  M.r«d«.  d*  ™  ^ 
p  A  s-iuei  Santa  O **  Gouir»  > 

n  S.OC,  ae  ,  c.  -  «>“  " 

,  eor,^  Lincoln  dé  L.  *»•»-  *  _ _ _ _ _ 


1  NEvvAFtK  « Nueva  Jersey.  3 

-  <  por  Lionel  C.  Baseom  pí'*' 

2  1  u  A-UPl  '• —  Policías  con  esco- 

-  petas  y  armas  automáticas  .o- 
"  I  oraban  hoy  mantener  una  nei  - 

-  viosa  calma  en  esta  ciudax 
“  después  que  la  violencia  ca- 

-  lie  jera,  incluyendo  meend-oa 

-  esporádicos  provocados  por  coc-  ¡ 
I  .  teiet,  molotov.  se  desato  anoche 

-  por  segundo  día  consecutivo  en  | 

*  '  un  sector  puertorriqueño  de 

•  fSJt^WÉLi'  W 

-!  El  alcalde  Kéuueth  Grbson 
!  describió  la  situación  como 


critica  y  exhortó  a  *os  ciuda¬ 
dano»  a  no  salir  a  la  ealie. 

Por  lo  menos  24  personas 
sufrieron  heridas  y  otras  15 
fueiv.u  arrestadas  anoche  y  i 
ta  madrugada,  en  desorden-s  | 
provocados  por  quejas  acerca 
de  la  actitud  policial  durante 
una  fiesta  que  el  domingo  se 
celebro  en  el  Parque  Branch 

La  situación  llevó  a  mra  con¬ 
frontación  con  ciento»  de  peí  -  | 
sonas  arrojando  piedras  y  bo¬ 
tellas. 


Mercados 


EN  OLA V ARRIA 


JA.  el  24,  Rewt*  *  “ver“a<l‘ 


Ptn  mlornrw*  °1’4' 


PH  2W*  T  1 


__  Oavo*  «»4a- 


V ACUNOS 

r ;  Oferta  2940  vacunos.  * 

-|  muy  firme.  Precios:  novillos. 
r  4.70 ;  n  ovil  utos,  4.70;  vaquülo 
Ij  nos.  4.55;  terceros,  4,55;  vacas. 

-  ¡  3.10  a  4.  toros.  4. 

I  PORCINOS 

Sostenida  firmeza  En  vewui. 
9309  ''abi*zas  Precio»:  Caioone 

-  ’ivi  nis.  5  50  a  Ü.  i»«»f Hdns.  5  40  ( 
,  ,  u  tí.  cerdos  4.50  a  5.01. 


LANARES 

Visible  peladez  y  decltnac  o- 

nes  geineiaies  de  precios  Ofel¬ 
ia  13  592  cabezas  Precios  cá¬ 
penos  pesados.  220.  medianos 
171  a  l8®;  livianos.  170  a  179 
Ovejas  pesadas.  180-  mediano* 
15°  a  170  livianos.  100  a  140 
conserva.  90  a  9á  Borregos 

pesados.  1«0  a  16b  mediamvs. 

120  a  156;  livianos.  90  Corde¬ 
lo»  mediano».  111  a  150  Livia¬ 
na  b0  a  1W.  Carneros.  130  a 
200. 


La  fuerza  policial  de  1  jOI 
liombie»  fue  pue^U  e*t  tunreb 
de  12  horas,  después  que  ¡o® 
manifestantes  runpieron 
cristales  de.  edificio  inunici^ 
mientras  el  alcalde  manuuiá  ; 
adentro  una  reunión  cc«  , 

res  de  la  comunidad  puertom» 
quena.  . 

Pm  lo  menos  400  pobcrat  ai- 
■:u*ios  con  equipo  P«*‘a  comba- 
tir  motines,  patruilabmr 
iles  de  Ncwatk  v'Sta  madr-uga- 
da.  . 

Gibson  confeiencio  oo»i 
autoridades  provincial*»  > 
gú*i  se  informó  estuvo  a  pui  ® 
vle  proclamar  un  toque  de  qu#« 
da  formal. 

Aunque  la  polana  dice  QW 
no  hubo  disparos  dé  armas  ^ 
fuego  durante  las  ulumés 
nu»  de  anoche,  un  bo*g>ltal 
formo  que  uaió  a  un  hrW)»-* 
por  una  lesión  de  bala.  * 

1*  policía,  d  jo  qoe 
oó  docena»  de  b»>n vba* 
diaria»  cuando  ddtno 
viles  que  s*‘  dlngtMi  o:  •*' 

U*  disturbio» 


\k 


